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Revision einiger Arten der Distomengattung 
Allocreadium Lss. 

Von 

Theodor Odhner in Upsala. 

Hierzu Tafel 33. 


Bei meinen Untersuchungen iiber die Trematoden der an unserer 
schwedischen Westkiiste vorkommenden Meeresfische hat mir be- 
sonders eine iu jenen Wirtkstkieren haufig auftretende und dabei 
ausserst formenreiche Distomengruppe bei der Bestiimnung grosse 
Schwierigkeiten bereitet. Sie reprasentirt eine der von Looss in 
seiner letzten grossern Trematodenarbeit (1899, p. 570) erkannten 
naturlichen Gattuugen und ist von ihm rait dem Nanien Greadium 
bezeicknet worden. Obschou eine allem Anschein nach sehr grosse 
Anzahl dieser Gattung angehorender Distomen besehrieben ist. hat Looss 
wegen der Oberfiachlickkeit der meisten Schilderungen ausser dem 
von ihm selbst beschriebenen Dist. isoporum , das den Typus der 
Gattung bildet, in der ganzen Literatur nur noch eine einzige Art, 
Dist. angusticolle Hausm., auffinden kbnuen, welche so genau bekaunt 
war, dass ihre Einreihung in die genannte Gattung ohne Bedenken er- 
folgen konnte. Dagegen konnte er eine ganze Reihe ungeniigend be- 
kannter Formen aufflihren, welche in mehr oder weniger naher Ver- 
wandtschaft mit der Gattung Creadium zu stehen schienen und 
welche er, freilich mit einigem Vorbehalt, in der provisorischen 
Unterfamilie G.eadiinae zusammenstellt. Da sich der Name Cre¬ 
adium nachher als praoccupirt erwies, ist er von seinem Autor iu 
Allocreadium geiindert worden (1900, p. 602). 

Die sichere Bestimmung dieser Formen wird dadurch erschwert, 
dass mehrere der hierbei iu Betracht kommenden Speciesnamen und 

Znol. Jahrb. XIV. Abth. I. Syst. o*> 
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zwar besonders einige, welche von Rudolphi stammen und auf Grand 
seiner Beschreibungen and Wirtksthierangabeu niemals sicher festge- 
stellt werden konnen, von den spatern Autoren im verschiedensteu 
Sinne gebraucht worden sind. Der erste Schritt zu einer Entwirrung 
dieser Synonymik musste daher darin besteheu, die noch vor- 
handenen RuDOLPHi’schen Typen der fraglichen Arten einer Prfifung 
zu unterwerfen, urn die von ihtn herrfikredeu Nameu, wenn mog- 
lick, festzustellen und diejenigen, von denen sick keine Typen 
vorfiuden und welche in Ermangelung solcher nicht zu identificiren 
sind (was ja recht oft der Fall zu sein pflegt) defiuitiv zu streichen. 
Durch die zuvorkommende Gtite des Directors des Berliner Museums 
fur Naturkunde, Herrn Geh. Rath Prof. Dr. K. Mobius, welchem ich 
hiermit meinen besten Dank ausspreche, habe ich die in Rede 
stehenden Typen nacli Upsala bekommen und ikre Prufung dort 
vornehmen konnen. Auch dem Custos Herrn Dr. A. Collin bin ich 
zu vielern Dank verpflichtet. 

Bei miherer Untersuchung haben sich die folgenden Arten Ru- 
dolphi’s als Allocreadien entpuppt, namlich Dist. fasciatum , D. 
sinuatum , D. transversale , D . tumidulam, D. atomon und D. genu. 
Die Namen Dist. simplex und D. pulcheUum siud dagegen ein fur 
allemal zu streichen, da beide Arten in Folge des Fehlens der Typen 
vollstandig unidentificirbar sind. Die Zahl der RuDOLpm’schen Allo¬ 
creadien diirfte jedoch hierdurch keiueswegs erschopft sein, denn es 
sind mehrere Typen von seiuen Fischdistomen noch zu priifen, 
welche sich sehr wohl als zu dieser Gruppe gehorig erweisen 
konnen. 

Von andern Typen, deren ich niich bei dieser Arbeit bedient 
habe, siud einige im Zoologischen Museum zu Upsala aufbewakrte 
OLSsoN’sche Formen zu nennen, welche mein verehrter Lehrer, Herr 
Prof. T. Tullberg, mir gutigst zur Verfiiguug stellte. Weiter habe 
ich durch das Entgegenkommen des Herrn Prof. G. W. MClleu in 
Greifswald die Typen von Dist . reflexum Crepl. untersuchen konnen 
und endlich von Herrn Prof. M. Stossicii in Triest einige adriatische 
Allocreadien erhalten, Typen von Arten, welche in seinen Arbeiten 
erwahnt werden. 

Ich bezwecke hier nicht, eine vollstandige Revision sammtlicher 
bis jetzt beschriebenen Allocreadien zu geben. Es bleibt noch eine nicht 
geringe Zahl von Arten tibrig, von denen die Mehrzakl von Stossicii 
in adriatiscken Fischen gefunden ist. Die Hauptsache fur mich bei 
dieser Arbeit war, ein definitives Urtheil fiber eine Anzahl Speciesuameu 
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zu bekomraen, welclie in den Arbeiten Olsson’s fur zur nordischen 
Trematodenfauna geliorende Formen gebraucht worden sind, namlich: 
Dist . atomon Run., Dist. fasciatum Rud., Dist. simplex Rud., Dist. 
reflexum Crepl. und Dist. commune Olss. 

1. Allocreadium fasciatum (Rud.). 

1819. Distoma fasciatum n. sp . Rudolphi, p. 97 u. 373 *). 

Auf diese Art beziehen sich wahrscheinlich auch: 

1871. Distoma fasciatum Rud., Willemoes-Suhai, p. 182, tab. 11, fig. 7. 
1890. Distomum fasciatum Ri d., Sonsino, p. 141. 

1893. Distomum fasciatum Rud., Monticelli, p. 192, tab. 1, fig. 15. 

Tn den folgenden Fallen wnrde die Art unrichtig identificirt: 
1868. Distoma fasciatum Rud.?, Olsson, p. 32, tab. 4, fig. 80 [= Alio- 
crecidium sp. inc. J. 

1885. Distomum fasciatum Rud., Stossich, S.-A. p. 5, fio:. 25 {—Allo¬ 
creadium n. sp.] 

1892. Distomum fasciatum Rud., Stossiuh, S. -A. p. 1 [= Allocre- 
adium genu (Rud.)]. 

Rudolphi besehreibt in seiner „Synopsis u ein Distoma fasci¬ 
atum n. sp ., das von ilmi zu Xeapel im Darm von , } Labrus Tinca u 
(= Crenilabrus pavo C V.) gefunden war. Nach seiner Bescbreibung 
soil die Art eine Lange von 2,26—3,78 mm und eiue Breite von 
0,75 mm erreichen. Korper leicht abgeflacht; Farbe weiss mit einem 
medianen gelben Fleck. Saugnapfe kuglig mit rundliclier Liehtung; 
der vordere terminal, der Bauclisaugnapf von jenem entfernt und 
doppelt so gross. Korperform abgestutzt subelliptisch. Vorderer 
Theil des Halses stark verjungt. Vom innern Bau erwahnt Rudolphi 
Folgendes: Ein gelbes „vas dorsale u [Uterus], reichlich verzweigte 
„ovaria u , die sich an beiden Seiten durch den ganzen Korper er- 
strecken [Dotterstocke], ein „vas tertium u , welches vorn transversal, 
dann zwischen den „ovaria u nacli hinten verliluft [Darmschenkel] und 
endlich ein „vas quartum u , das hinter dem Bauclisaugnapf beginnt 
und schnurgerade nacli deni Hiiiterende verlauft [Excretionsblase], den 
Weg dabei fiber einige „corpuscula sacciformia lt [Keimstock und Hoden] 
nehmend. 

Auf dieselbe Species bezieht Rudolphi weiter auch Distomen, 
die er ebenfalls zu Neapel in Labrus melops und „Derca marina “ 

1) Alle Arbeiten, worin nur altere Angaben wortlich oder in Um- 
sehreibung wiederholt werden, sind in der Historik der betreffenden 
Arten nicht angefiihrt. 

33^ : 
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(= Serranus scriba [L.] Cuv.) gesammelt hatte und welche nur un- 
bedeutend von den Exemplaren aus „Labrus Tinea“ abwichen. 

Diese Beschreibung kann naturlich allein fur eine sichere Identi- 
ficirung der Art nicht ausreichen, und es ist nicht zu verwundern, 
wenn, wie ich jetzt zeigen werde, die spatern Autoren den Namen 
„Distomnm fasciatum Rud.“ fiir nicht weniger als 4 versekiedene 
Arten gebraucht haben, urn so mehr als diese 4 Forinen mit einander 
nahe vervvandt sind und die RuDOLPHi’sche Beschreibung ziemlich 
gut auf alle 4 passen kann. 

Abgesehen von der Angabe Diesing’s (1850. p. 344), der Cteno- 
labrus rupestris als neues Wirthsthier auffiihrt, haben wir zu- 
erst die OLSSON’sche Identificirung (1868) von Dist . fasciatum Rud. 
ins Auge zu fassen. Die Form, wofiir er, freilich mit einem Frage- 
zeicheu, diesen Namen in Anspruch nimmt, stammt aus Labrus mixtus 
und Muraena anguilla von der norwegischen Westkuste (Bergen). 
Aus seiner Beschreibung hebe ich Folgendes hervor: Die Dotterstocke 
erstrecken sich nach vorn bis zum Bauchsaugnapf oder zuweilen bis 
zur Mitte des Halses. Der Cirrusbeutel ist relativ klein, in deni sein 
Hinterende in derselben Hohe wie der Hinterrand des Bauchsaug- 
napfes liegt. Von Filamenten der Eier wird weder etwas erwahnt 
noch abgebildet. 

Das von Willemoes-Suhm (1871) zu Genua ini Darin von Ser¬ 
ranus scriba gefundeue „Dist. fasciatum Rud.“ wird von ihm nicht 
naher beschrieben, sondern nur wegen der Eier erwahnt, welche 
0,072 mm lang und 0,028 mm breit und mit 0,36 mm langen uni- 
polaren Filamenten ausgerustet gefunden wurden. Letzterer Charakter 
geniigt bereits, um dasselbe als von der OnssoN’schen Form verschieden 
zu kennzeichnen. 

Eine dritte Form endlich hat Stossich (1885 und reproducirt 
1886, p. 32) in Labrus mixtus aus der Adria gesammelt und unter 
diesem Namen beschrieben. Sie unterscheidet sich von Olsson’s 
Dist fasciatum sofort durch die grossere Ausdehnung der Dotter- 
stbeke nach vorn, indem diese den Pharynx erreichen, und durch die 
kraftigere Entwicklung des Cirrusbeutels, welcher sich nach hinten bis 
in die Nahe lies vordern Hodeus erstreckt. Ueber die Eier findet 
sich bei Stossich nur die Angabe, dass solche in seinen Exemplaren 
nicht vorhanden waren. Die sehr grosse Aehnlichkeit, welche zwischen 
dieser Form Stossicii’s und einer an unsrer Westkuste in demselben 
Wirth hitufig vorkommenden Art, dem Distomum commune Olss., be- 
stelit, veranlasste inich zuerst diese beiden Formeu als identisch zu 
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betrachten, obschon ich die STOssicu’schen Typen niebt geseken hatte. 
Spater hat mir aber Herr Prof. Looss freundliclist mitgetheilt, dass 
er aus einer Labrus-kvt des Tricster Hafens ein Distomum erhalten 
babe, das sehr wahrscheinlich das von Stosstch abgebildete I)ist. 
fasciatum , zugleicli aber von der genannten OcssoN’schen Art specifisch 
wokl getrennt ist. Die Eier dieser Form haben aber keine Filamente, 
und Stossich’s „Dist. fasciatum^ diirfte somit aucb von Willemoes- 
Suhm’s gleichbenannter Art verscbieden sein. 

Eine vierte irrtbiiinliche Auffassung von Dist. fasciatum riihrt eben- 
falls von Stossich (1892) her. Einige von ibm in Labrus meiula zu Triest 
gesammelte Distomen bat er als identisch mit der fruher von ibm 
beschriebenen Form aus Labrus mixtus betracbtet und obne Be- 
schreibung nur des vermeintlich neuen Wirthes wegen erwabnt. Von 
diesem Fund babe ich indessen einige Exemplare erhalten und bin 
durch ibre Untersucbung zu der Ansicbt gekommen, dass bier eine 
dem Dist. commune Olss. zwar sehr nabe stehende, aber docb davon 
entscbieden zu trennende Form vorliegt, welcbe sieh vor allem 
durch die Gestalt des Pharynx und die Lange des Oesophagus con¬ 
stant von der nordischen Art unterscheidet. Diese Auffassung babe 
ich spater absolut sicher stellen konnen, indem ich die fragliehe Form 
mit einer alten RuDOLPHi’schen Art, dem Dist. genu , identificiren 
konnte und dabei bei einer grossen Anzahl Individuen die angedeuteten 
unterscheidenden Charaktere durchaus constant fand. Diese Art, 
welche aucb niebt mit Dist. fasciatum Stoss. 1885 identisch ist, 
wird tibrigens im Folgenden ausfiihrlick beschrieben und abgebildet 
werden. 

Endlich habe ich noch zwei kurze Angaben zu erwahnen, welche, 
obschon sie niclit von ausfukrlichern Beschreibungen begleitet sind, 
doch aller Wakrsckeinlichkeit nacli auf dieselbe Art sich beziehen 
wie der Fund von Willemoes-Suhm. In demselben Wirth ( Serranus 
scriba) wie dieser letztere hat namlich Sonsino (1890) ein Distomum 
angetroffen, dessen Eier ebenfalls lange, unipolare Filamente besassen und 
das von ibm daher auf Grund der Angabe ^YILLEMOES“SuHM’s als Dist. 
fasciatum Rud. bestimmt wurde. Aucb Monticelli (1893) nimrnt 
aus dem gleichen Grunde denselben Namen in Anspruch fur eine 
Form aus Serranus cabrilla und hebt dabei hervor, dass weder 
Olsson noch Stossich in ihren Schilderungen die fur die Art so 
charakteristischen Eifilamente erwithuen. 

Diese Bemerkung hat Stossich otfenbar verfuhrt, denn in einer 
spatern Arbeit von ihm (1898, p. 46), wo er seine fruhere (1885) 
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Diagnose von „Dist. fasciatum Rud. u in einiger Umsckreibung re- 
producirt, fiigt er hinzu: „uova prolungate ad un polo in un lungo 
filameuto“, ein Ckarakter, der, wie ich oben erwalmte, derjenigen 
Art, auf die seine ganze iibrige Beschreibung sich bezieht, durchaus 
nicht zukommt. 

Um bei dieser grossen Verwirrung die urspruuglicke Bedeutung 
des Narnens Dist fasciatum klar zu stellen, habe ich die RuDOLpm’schen 
Typen, welcke sich noch im Berliner Museum fur Naturkunde in vor- 
ziiglichem Erhaltungszustand befinden, zur Priifung herangezogen. Die 
Glaser No. 1451, resp. No. 1452 und 1453 enthalten die drei von 
Rudolphi erwahnten Collectionen. Die Uutersuchuug sowohl dieser 
wie der iibrigen RuDOLPHi’schen Typen habe ich nach vorsichtiger 
Aufhellung in Creosot vorgenommen. Die Exemplare aus „Labnis 
Tinca u sind natlirlich in erster Linie fiir die Auffassung der 
Art maassgebend, da die Beschreibung Rudolphi’s offenbar auf sie 
gegrundet ist. Sie waren so gut erhalten, dass ich an einem In- 
dividuum (das iibrigens das Original der beigegebenen Figur ist) eine 
fast ganz vollstiindige Analyse der Geschlechtsorgane vornekmen 
konnte. Ich gebe hier eine Schilderung vom Bau des eckten Dist . 
fasciatum Rud., soweit ich ihn durch die Untersuchung der Typen 
ermittelu konnte. 

Die Korperlange betragt ca. 2—3 mm, die grosste Breite 0,5 bis 
0,75 mm. Schon am Hinterrande des Baucksaugnapfes, welcher an der 
Grenze des ersten und zweiten Korperdrittels gelegen ist, beginnt die all- 
nnihliche Verschmalerung des Vorderkorpers zum ,,Halse a . Das Hinter- 
ende ist ohne vorhergehende Verschmalerung sanft abgerundet. Der 
Korper ist in dorsoventraler Richtuug abgeplattet. Der subterminale 
Mundsaugnapf hat ca. 0,2 mm im Durckmesser, der Bauchsaugnapf 
dagegen 0,25—0,3 mm. Beide sind ziemlich kreisruud. Die Cuticula 
ist unbestachelt. 

Der Pharynx, welcher mit dein Mundsaugnapf durch einen kurzen 
Prapkarynx verbunden ist, ist rundlich, von ca. 0,1 mm Durckmesser. 
Darauf folgt ein ca. 0,33 mm langer Oesophagus, welcher sich unge- 
fahr mitten zwischen den beiden Saugnapfen iu die beiden Darm- 
schenkel gabelt. Letztere erstreckeu sich, der Ruckenseite genahert, 
bis iu die Nake des Hinterendes. 

Die beiden Hoden liegen median im Hinterkorper dicht hinter 
einander und stellen zwei mehr oder minder tief eingekerbte Korper 
von 0,20—0,35 mm Durchmesser dar. Ihre Form scheint iibrigens 
reckt starken Variatiouen unterworfeu zu sein. Auf dem abge- 
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bildeten Exemplar war der vordere bedeutend kleiner als der andere, 
was jedoch sickerlich nur eine zufallige Abnormitat sein diirfte. Der 
Hinterrand des hintern Hodens ist vom Hiuterende des Korpers ca. 
0,5 mm entfernt. 

Dicht vor deni vordern Hoden, ebenfalls in der Medianlinie, finden 
wir den Keimstock, der gleicbfalls gelappt ist, und zwar tiefer als die 
Hoden. Die Zalil der Lappen ist keine constante (6—8). Der grosste 
pflegt nach vorn gerichtet zu sein und empfiiugt die reifen Keim- 
zellen aus den iibrigen Theilen des Keimstocks, uni sie durck den von 
seiner Spitze entspringenden Keimgang in die weiblichen Leitungs- 
wege hiueiu zu befordern. Das grosse, birnformige Receptaeulum 
seminis findet sich dorsal dicht an der rechten Seite des Keimstocks 
und misst in der Lange ca. 0,3 mm, wahrend die Breite nur lialb so 
gross ist. Sein Vordereude geht allmaklick in deu LAURER’scken 
Canal fiber, der recht lang ist und sich in Windungen nach vorn er- 
streckt, um anscheinend dicht hinter dem Bauchsaugnapf nahe der 
Medianlinie an der Ruckenfiache nach aussen zu miinden. Der vom 
Keimstock entspringende Keimgang macht eine Biegung nach rechts 
und dann nach kurzem Verlauf eiu scharfe Wendung nach links zuriiek. 
An der Biegungungsstelle inserirt sich das Receptaeulum seminis. Die 
Dotterstocke dehnen sich, in kleiue Follikel vertheilt, langs der Korper- 
seiten aus, fiillen das Feld zwischen Hoden und Hinterende aus, wobei 
die Dotterstocke beider Seiten in der Mittellinie zusammenstossen, 
und horen nach vorn zu am Vorderrande des Bauchsaugnapfes auf. 
An jeder Seite finden sich zwei langs verlaufende Dottergange, welche 
einander in der Hoke des Keimstocks begegneu und zu einem trans- 
versalen Gang verschmelzen. Die beiden transversalen Dottergange 
vereinigen sich in der Medianlinie zum Dotterreservoir, welches in 
den Keimgang einmundet. 

Der Uterus beschreibt 2 bis 3 Spiraltouren zwischen Keimstock 
und Bauchsaugnapf, geht dann in die Vagina uber, welche durck den 
an der Darmgabelungsstelle median gelegeuen Genitalporus nach aussen 
miindet. Der Cirrusbeutel, in dessen auf der Hohe des Baucknapf- 
centrums gelegenes Hinterende die Vasa deferentia anscheinend getrennt 
einmunden, erstreckt sich gewohnlich schwach gewunden nach dem 
Genitalporus bin. Die ziemlich diinnschaligen Eier sind am deckel- 
losen Pol mit einem langen Filament ausgeriistet und liegen im Uterus 
dicht gehauft, mit dem Filament proximal warts gerichtet. Ihre Lange 
bei volliger Reife betragt ohne Filament 0,068—0,071 mm, die Breite 
0,023—0,028 mm. Die Lange der Filamente liess sich dagegen nicht 
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messen, da die Eier im Uterus so dicht an einander lagen, dass ein 
und dasselbe Filament in seiner ganzen Lange nicht zu verfolgen war. 
Die unreifen Eier, welche erst kurzlieh den Ootyp verlassen liaben, 
zeigen eine melir gedrungene Form. 

Die grosse, schlauchformige Excretionsblase mundet dorsal am 
Hinterende und erstreckt sich nach vorn bis zum Vorderrande des 
Keimstocks. 

Audi die beiden andern Funde Rudolphi’s aus Labrus melops 
und „Pcrca marina u (No. 1452 und 1453 des Berliner Museums) 
enthielten Distomen, welche, so weit ick finden konnte, derselben Art 
angehorten. Nur ein Iudividuum aus Labrus melops war sickerlich 
zu der im Folgenden miller beschriebenen Art Allocreadium labri 
(Stoss.) zu stellen. 

Unter den von verschiedenen Verfassern als Dist. fasciatum Rud. 
bezeickneten Formen koiinen somit nur die von Willemoes-Suhm, 
Sonsino und Monticelli beobachteten berechtigt gewesen sein, diesen 
Namen zu tragen. Da diese Verfasser indessen keine uahern Be- 
schreibungen geliefert haben, so konnen ihre Formen natiirlich nicht 
mit Sicherheit mit unserer Art identificirt werden, wenngleich ausser der 
Gestalt der Eier aucli noch der Umstand, dass sie in denselben oder 
sehr ahnlichen Wirthsthieren gefunden sind, diese Identitat in hokem 
Grade wahrscheinlich macht. 

Was die unrichtigen Identificirungen von Dist. fasciatum Rud. be- 
trifft, so babe ick schon oben mitgetheilt, dass Dist. fasciatum Stoss. 
1892 mit Dist. genu Rud. identisck ist. Dist. fasciatum Stoss. 1885 
ist dagegen mit keinem von den in dieser Arbeit bekaudelten Allo- 
creadieu identisch und wird demnachst von Prof. Looss unter einem 
neuen Namen beschriebeu werden. Was schliesslich die Olsson’scIic Art 
betrifft, so ist es mir bisker nicht gelungen, sie mit irgend eiuer 
Form von unserer Westkuste mit Sicherheit zu identificiren. 

2. Allocreadium sinuatum (Rud.). 

1S19. Distoma sinuatum n. sp. RuDOLrin, p. 97 u. 374. 

Auf diese Art bezieht sick weiter wahrscheinlich auck: 

1871. Distoma\ sinuatum Rud., Willemoes-Suhm, p. 181, tab. 11, fig. G. 

Wahrend seines Aufenthaltes in Neapel entdeckte Rudolphi unter 
andern Formen auch diese deni Darm von „Ophidium imberbe “ 
(= Fierasfer acus Kp.) entstammende Art, welche er als seinem Dist. 
fasciatum nahe stehend bezeichnete und in der „Synopsis“ folgender- 
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maassen kurz charakterisirte. Die Art ist 3 nun lang und ea. 0,56 mm 
breit. Farbe weiss mit einem medianen rotblichen Fleck. Saug- 
napfe rundlicb, in massiger Entfernung von cinander; Bauchsaug- 
napf am grossteu. Korper abgeplattet, mit conisclieni „Hals u , nach 
hinten zu breiter. Hinterende abgerundet. Die Seitenrander einge- 
bucbtet. In den Seiten des Korpers dunkle Haufen von „ova“ 
[DotterstockeJ. Ein rotbgelbes „vas spirale“ [Uterus]. 

In der Literatur wird ein Wiederauffiuden dieser Art nur einmal 
erwahut und zwar von Willemoes-Suhm, welcber sie zu Veuedig in 
Ophidium barbatum sammelte. Er liefert indesseu keiue ausfubrlichere 
Bescbreibung davon, sondern beschriinkt sich darauf, zwei Eigenthum- 
licbkeiten des innern Baues hervorzubeben: 1) sollten die Eier mit 
langen, unipolaren Filamenten ausgeriistet sein, 2) sollte nur ein 
Darmscbenkel entwickelt sein, der andere dagegen ganzlicb feblen. 

Beide von Rudolphi erwahnten Exemplare siud nocb im Glas 
No. 1454 des Berliner Museums vorbanden, docb bat das eine im 
Lauf der Zeit das Vorderende bis zur Darmgabelung verloren, und 
beide siud von der Gerbsaure des Korkes stark gebrauut. Das voll- 
standige Exemplar konnte aus diesem Grunde nur langs der Korper- 
rander durchsicbtig gemacht werden, und die Bescbreibung, die ich 
von der Art liefern kann, ist daber nicbt so erscbopfend wie diejenige 
von Dist. fasciatum Run. Die Untersucbung der Typen ergab iu- 
dessen, dass die Vermutbung Rudolphi’s iiber die Verwandtscbafts- 
verbiiltnisse von Dist. sinuatum ganz ricbtig ist uud dass somit in der 
That eine Art vorliegt, welche zwar dem Dist. fasciatum Rud. sebr 
nabe steht, aber deunoch ihm gegeuuber bestinnnte specifiscbe Unter- 
schiede aufzuweisen scheint. 

Was die beiden Angaben Willemoes-Suhm’s betrifft, so passt 
die erste, die Gestalt der Eier betreffende, auf die Typen vollig, was 
mit der andern, die verschiedene Ausbildung der Darmscbenkel be- 
tretfende, durcbaus nicbt der Fall ist. Sie durfte aber eber von 
einem Beobachtungsfehler berruhren, als dariu begrundet sein, dass 
dem Verfasser eine andere Art vorgelegen hat. Wenn man ausser 
der ahnlicben Eierform aucb die verwandten Wirtbsthiere, in denen 
die beiderlei Formen gefunden siud, in Betracbt ziebt, so scheint es 
mir am wahrscheinlicbsten, dass Willemoes-Suhm wirklicb das ecbte 
Dist . sinuatum Run. wiedergefunden bat. Ich gebe nun folgende Be¬ 
scbreibung der Typen Rudolphi’s. 

Die Lange des vollstandigen Exem])lares betriigt 2,3 mm. Die 
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grosste Breite von 0,9—1 mm findet sich in der Hohe des Bauchsaug- 
napfes oder ein Stuck dahinter. Beide Enden des abge])latteten 
Korpers sind sanft abgeruudet. Korperumriss ziemlich oval. Der sub- 
terminale Mundsaugnapf rnisst 0,3 mm in der Breite und 0,2 mm in 
der Lange. Der kreisrunde Baucbsaugnapf, welcher sich am Anfang 
des zweiten Korperdrittels befindet, hat einen Durchmesser von 
0,33 mm. Cuticula unbestacbelt. 

Der rundliche Pharynx zeigt eine Breite von 0,13 mm und eine 
Lange von 0,075 mm. Auf ihn folgt ein 0,23 mm langer Oesophagus, 
welcher sich am Elide des ersten Ivorperviertels in die beiden Darm- 
schenkel gabelt. Diese verlaufen den Korperseiten parallel nach hinten 
und endigen in gleicher Hohe unweit dem Hinterende. Bei deni 
einen Exemplar, wo sie besonders deutlich hervortraten, lag ihr Ende 
am Anfang des letzten Korperfiinftels. 

Die Hoden stellen zwei unregelmassig rundliche, anscheinend ganz- 
randige Korper dar, welche unmittelbar hiuter einander im vorletzten 
Fiinftel der Korperlange zu finden sind. Ihr durchschnittlicher Durch¬ 
messer betragt0,2 mm. In der Medianlinie unmittelbar vor ihnen erblicken 
wir den viellappigeu Keimstock, welcher ungefahr dieselbe Form wie 
bei Allocr . fasciatum zeigt. Die Dotterstocke haben bei Allocr. 
shmatum eine grossere Ausdehnung als bei der vorigen Art, indem 
sie langs der Korperseiten auch in den Hals eindringen und erst am 
Hinterrande des Mundsaugnapfes aufhoren. Von den weiblichen 
Leitungswegen sind nur die longitudinalen Dottergange und der mit 
Eiern gefullte Uterus sichtbar. In beiden Hinsichten finden sich keine 
Unterschiede von Allocr . fasciatum. Ebenso wenig habe ich betretfs 
der Eier, des Cirrusbeutels oder der Lage des Genitalporus irgend 
welche Differenzen von jener Art auffinden konneu. Die reifen Eier 
haben demnach anscheinend nicht die gedrungene Form, welche 
Willemoes-Summ abgebildet hat. 

Allocr . sinuatum steht somit Allocr. fasciatum oftenbar ausserst 
nahe, und ich habe es deshalb nicht fiir noting gehalten, von jenem 
eine besondere Abbildung zu liefern. Die anatomischen Charaktere, 
welche seine Auffiihrung als besondere Art rechtfertigen, sind 1) die 
grossere Ausdehnung der Dotterstocke nach vorn, 2) die Ungelappt- 
heit der Hoden. Wenn auch die von mir liier gegebene Beschreibung 
recht unvollstandig ist, so durfte sie doch fiir eine zukunftige Iden- 
tificirung der Art ausreichen und ausserdem ihre Stellung im System 
schon jetzt zur Geniige angeben. 
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3. Allocreadium labri (Stoss.)* (Fig. 2.) 

1886. Distomum Labri Stossich, S.-A. p. 30. 

Als ich die RuDOLPHi’scken Typen von Dist. fasciatum uuter- 
sueht und die Charaktere dieser Art festgestellt liatte, fand ich, class 
diese im hoheu Grade mit den von Stossich (ausser 1886 auch 1887, 
S.-A. p. 2) fur sein ebenfalls aus Labriden des Alittelmeeres (Labrus 
mixius) beschriebenes Dist. labri angegebenen ubereinstimmten. Die 
Aehnlichkeit war niclit nur in Bezug auf die allgemeine Topographie 
der versehiedenen Organsysteme, sondern vor allem hinsichtlich des 
spiralig verlaufenden Uterus und der mit Filamenten verseheuen Eier 
recht auffallend. Da die beiden Fonuen iiberdies in Wirthsthiereu 
derselben Gattung gefunden waren, so hielt ich es fur ziemlich wahr- 
scheinlich, dass sie dieselbe Art reprasentirten, bis ich (lurch die 
Freundlichkeit des Autors seine Typenexemplare zur Untersuchung 
bekam. Es stellte sick dabei heraus, dass Dist labri Stoss, allem 
Anschein nach als besondere Art aufrecht zu erhalten ist, wenn es 
auch mit Dist fasciatum Rud. nahe verwandt ist. 

Sonsino hat (1891, p. 257) ein ebenfalls dem Darm vou Labrus 
mixtus entstammeudes Distomum als Dist. labri Stoss, bestimmt, das, 
nach des Autors knappen Notizen zu urtheilen, mit der Besehreibung 
Stossich’s ubereinzustimmen scheint, abgesehen davon, dass die Dotter- 
stocke bei Sonsino’s Form sich nach vorn nur bis in die Hoke des 
Bauchsaugnapfes erstrecken, wahrend sie, wie Stossich richtig an- 
giebt, bei Dist. labri bis zur Darmgabelung in den Hals vordringen. 
In dieser Hinsicht aknelt Sonsino’s Form somit eker dem verwandten 
Dist fasciatum Rud. 

Wie es sick nun auch mit der Ricktigkeit seiner Bestimmung 
verhalten mag, sicher ist immerhin, dass sein Verfahren, den Namen 
Dist. labri Stoss, als Synonym zu Dist. pulchellum Rud. unterdriicken 
zu wollen, durchaus nicht zu billigen ist. Letztere Art wird von 
Rudolpiii (Synopsis, p. 367) aus „ Labrus cynaedus u (—Labrus mixtus) 
erwahnt und nur mit einer sehr kurzen und allgemein gehaltenen 
Diagnose, welche ebenso gut auf mehrere andere Distomum- Arten 
passen konnte, ckarakterisirt. Auf diese Diagnose und vor allem auf 
das Vorkommeu beider Arten in demselben Wirth basirt nun an- 
scheinend Sonsino seine Identificirung. Da indessen so viele einander 
nahe stehende Distomum- Arten in den Labriden des Mittelmeeres auf- 
treten, kann nattirlich in diesem Fall das Wirthtkier keinen Anhalt 
fur die Identificirung bieten. Ebenso gut kiitte Sonsino die andere 
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von ihm in Labnis mixtas gefundene und als Dist. commune Olss. 
bestimmte Form mit Dist. pulchellum Rud. identificiren konnen. Eine 
Priifung der Typen Rudolphi’s ist in diesem Fall nicht moglich, da 
sie im Berliner Museum nicht mehr vorhanden sind. Es bleibt somit 
nichts anderes ubrig, als das Dist. pulchellum als vollig unidentificirbar 
zu bezeichnen und ein filr allemal zu den niemals aufklarbaren Arten 
zu werfen 1 ). 

Weiter spricht Sonsino die Vermuthung aus, dass auch eine 
von Stossicii selbst frtiher (1885, S.-A. p. 6, tab. 2, fig. 6—7) be- 
schriebene Art, Dist. gobii , identisch mit Dist. labri sein dtirfte, da 
die von ihrem Autor angefiihrten Unterschiede keiue Speciestrennung 
rechtfertigten. 

Stossich hat in einer spatern Arbeit (1898, p. 45) diese beiden 
Vermuthungen Sonsino’s acceptirt. Was die letztere derselben be- 
trifft, so ist allerdings nicht zu leugnen, dass die fraglichen beiden 
Arten in hohem Grade mit einander ubereinstimmen, und es ist Stos¬ 
sich denn auch nicht gelungen, in seinem Bestimmungsschlussel zu 
den Fischdisfomen (1886, S.-A. p. 7) die Arttrennung durcli bessere 
Unterschiede zu begrunden als durch die terminale bezw. subtermi- 
nale Lage des Mundsaugnapfes und durch das Vorhandensein bezw. 
Fehlen eines „limbus muscularis elevatus“ an demselben (!). Da in- 
dessen die mir von Herrn Prof. Stossich freundlichst ubersandten 
Typen von Dist. gobii eiugetrocknet waren und die von Stossich 
gegebene Abbildung des Thieres mir nicht zur Verfflgung ge- 
standen hat, sondern nur seine ziemlich knappe Beschreibung, so kann 
ich kein bestimmtes Urtheil in dieser Frage abgeben. Wenn die 
Identitat beider Formen sich bestatigen sollte, hat naturlich der Name 
Dist. gobii die Prioritat 2 ). Von den Typenexemplaren des Dist. labri 
Stoss, kann ich nun die folgende Beschreibung liefern: 

1) Zusatz bei der Correctur: Bei einem gelegentlichen Aufenthalt 
in Berlin babe ich indessen im Museum fur Naturkunde unter den un- 
bestimmten Trematoden aus Fischen ein Glas gefunden mit der Eti- 
kette: „Distomum sp. Labrus cynaedus in intest. Rudolphi coll. NeapeP*, 
und es zeigte sich auch, dass das Glas dieselbe Anzahl von Exemplaren 
enthielt, in der Rudolphi sein Dist. pulchellum gefunden hat. Die 
Originate von dieser Art liegen somit sehr wabrsckeinlicli kier vor. 
Eine Untersuchung derselben habe ich leider nicht mehr vornekmen 
konnen. 

2) Sowohl ein Dist. gobii wie ein Dist. labri finden sich an ziem- 
lich verstecktcn Stellen schon in der fruhern Literatur erwahnt, dock 
konnen beide Namen kaum als prioritatsberechtigt angesehen werden. 
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Die Lange des Korpers betrug bei den mir zur Verfiigung 
stehenden Exemplaren ca. 2 inm. Die grosste Breite von 0,G5 bis 
0,75 mm ist etwa im Anfang des letzten Drittels der Korperlange zu 
finden. Von bier aus verschmalert sich das Thier, und zwar starker 
nach vorn, wo der Korper in einen 0,33 mm breiten Hals iiber- 
gebt, und sehr unbedeutend nach dem breit und sanft abge- 
rundeten Hinterende zu. Die dorsoventrale Abplattung ist recht be- 
trachtlich. Der Mundsaugnapf liegt subteruiinal und weist einen Durch- 
uiesser von ca. 0,2 mm auf. Der Bauchsaugnapf, welcher sich am 
Eude des ersten Korperdrittcls oder ein wenig dabinter befindet, ist 
vollig kreisrund und misst im Durchmesser 0,33—0,38 mm. Seine 
Lichtung ist bald rundlick, bald dreieckig. Cuticula unbestachelt. 

Der rundliche Pharynx, dem ein kurzer Prapbarynx vorangebt, 
hat eine Lange von ca. 0,085 mm und eine Breite von 0,115—0,142 mm. 
Darauf folgt ein ca. 0,023 mm langer Oesophagus, welcher ein wenig 
hinter der Mitte des Halses 1 ) sich in die beiden bis zum Hinterende 
verlaufenden Darmschenkcl theilt. 

Die Hoden linden sich im Hinterende des Korpers dicht hinter 
einander, bald vollig median, bald der eine mehr nach links, der 


In einer zum mindesten eigenthumlichen Arbeit von Rentsch (I860) 
wird Dist. gobii fur ein Distomum aus Gobius minutus gebraucht. Aus 
der von dieser Form gegebenen Abbildung (tab. 12, fig. 1 , 1 . c.) geht 
hervor, dass es sich um eine Allocreadium- Art handelt, deren zukiinftige 
Identificirung nicht ganz unmoglich sein diirfte. Der Umstand, dass 
der Name nur in der Tafelerklarung vorkommt und zwar ab- 
wechselnd mit andern Bezeichnungen, wie v Disi . Gobii minuti u und 
„Dist, des Gobius minutus zeigt indessen, dass es nicht die 
Meinung des Verfassers gewesen ist, einen Artnamen definitiv fest- 
zulegen, wie ja iiberhaupt seine ganze Arbeit sich nicht mit der 
Beschreibung neuer Species beschaftigt. — Der Name Dist. labri wird 
bei Van Beneden (1870, p. 45) mit dem Zusatz „Sp. nov.“ angetrolfen. 
Als Wirthsthier wird Labrus maculatus (= L. berggylta) erwahnt. Im 
Uebrigen fehlt jede wortliche oder bildliche Beschreibung. Da der 
Verfasser aber in einer Anmerkung die Vermuthung ausspricht, dass 
diese Form mit dem von Olsson aus demselben Wirth beschriebenen 
Dist . commune identisch sei, — was iibrigens im hochsten Grad wahr- 
scheinlich ist, da diese Art das in dem betreffenden Wirtlie weitaus 
haufigste Distomum ist — so kann er nur eine provisorische Benen- 
nung beabsichtigt haben, nach Art der Species inquirendae von 
Ridolphi. 

1) Als Hals bezeichne ich hier wie iiberall das Vorderende bis 
zum Bauchnapfcentrum. 
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andere mehr nach rechts gelegen. Ihre Entfernung vom Hinterende 
ist bedeutend kleiner als bei den beiden im Vorigen beschriebenen 
Arten, indem der Abstand zwischen dem hintern Hoden und dem 
Hinterende nur 0,20—0,25 mm betragt. Was die Form der Hoden 
betrifft, so kann ich Stossich nicht beistimmen, der sie in seiner Be- 
schreibuug als 5—61appig bezeichnet, Nach meinen Befuuden sind 
sie zwei rundliche, ganzrandige Korper von 0,33—0,41 mm Durck- 
messer, deren Breite etwas grosser als die Lange ist. 

Rechts von dem vordern Hoden and mehr oder weniger vor dem- 
selben erblickt man den Keimstock, welcher einen tief gespaltenen 
Korper mit an ihren Enden sail ft gerundeten Lappen darstellt. Ihre 
Zahl betragt gewohnlich drei, und die Form des Keimstockes ist daher 
etwa kleeblattahnlich, An der Ruckeuseite des Keimstocks und des 
vordern Hodens liegt das ziemlieh voluminose Receptaculum seminis, 
dessen Vordereiule in den LAURER’schen Canal auslauft. Seine Miin- 
dung liegt etwa in der Hoke des Keimstockvorderraiules halbwegs 
zwischen der Medianlinie und dem Seitenrand des Korpers. Die 
Dotterstocke sind kings der Ivorperseiten und im Hinterende nicht so 
stark entwickelt wie bei Allocr. fasciatum , erstrecken sick aber statt 
dessen weiter n&ck vorn bis in die Hohe der Darmgabelung. Im 
Halse folgen sie nicht den Korperseiten, sondern den Darmschenkeln. 
Die Form der einzelnen Follikel habe ich nicht mit Sicherheit sehen 
konnen und kann daher fur die Richtigkeit meiner Abbildung in 
diesem Punkt nicht einstehen. Ihre Ausfiihrungswege haben denselben 
Verlauf wie bei Allocr. fasciatum , und das Dotterreservoir liegt kier 
wie dort in der Medianlinie dicht vor dem Keimstock. Auch was den 
Verlauf des Uterus und die Gestalt der Eier betrifft, findet sich kein 
Untersckied von ersterer Art. Die Eiermaasse sind 0,071—0,077 zu ca. 
0,031 mm. Der Genitalporus liegt median au der Darmgabeluugsstelle. 
Der Cirrusbeutel ist wie bei den vorigen Arten relativ kurz und er- 
streckt sich nach hinten kaum bis zum Bauchnapfcentrum. 

4. Allocr eadium genu (Rud.). (Fig. 3—5.) 

1819. Distoma genu n. sp., Rcdolphi, p. 107 u. 397. 

1892. Distoma fasciatum Rud., Stossich, S.-A. p. 1. 

Unter deu RuDOLPHi’schen Typen von Fischdistomen, welche ich 
zu uutersuchen Gelegenheit hatte, befand sich auch das von genanntem 
Verfasser in seiner „Synopsis“ beschriebene Distoma genu , welches er 
2mal zu Neapel in ziemlieh reichlicher Anzahl gefunden hatte und 
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das dem Darm von „Labrus hiscus u (— Labrus turdus C. V.) ent- 
stammte. Zahlreiche Originalexemplare von dieser Art, welcke von 
spatern Verfassern bis jetzt nickt wiedergefunden worden ist, finden 
sick im Glase No. 1522 des Berliner Museums, und die Untersuckung 
derselben zeigte auf den ersten Blick, dass ick bier dieselbe Form 
vor mir katte, die ich von Herrn Prof. Stossich unter deni Namen 
Dist. fasciatum Run. aus Labrus merula bekommen katte und welche 
von ihm (1892, ]). 1) unter diesem Namen okne Besekreibung er- 
wakut wird. 

Die Beschreibung Rudolphi’s, welche sick wie gewbhnlich kaupt- 
sacklich mit dem Aeussern des Wurmes beschaftigt, enthalt Folgendes. 
lvorperlange 2,26 mm oder ein wenig mehr, Breite ca. 0,75 mm. 
Farbe vveiss, in der Mitte rothgelb. Korper nickt abgefiacht, gebogen, 
an beiden Endeu ein wenig abgestutzt. Grosste Breite in der Hohe 
des Bauchsaugnapfes, von wo der Korper sick nach beiden Enden ver- 
jungt. Mundsaugnapf kalbkugelformig, Baucksauguapf ziemlick kuglig, 
langer als breit, grosser als der Mundsaugnapf. Cirrus vor dem Bauch- 
saugnapf, kurz, zuweilen kervorragend. Der gauze Korper von „ova u 
[Dotterstocke] strotzend. 

Meine Besekreibung stiitzt sich, besonders was die Maasse be- 
trifit, auf die STOSsicn’schen Exemplare, welcke nickt die geringste 
Abweickuug von den Originalen Rudolphi’s zeigten. 

Die Lange dieser Exemplare betragt 2—2,5 mm. Die grosste 
Breite von 0,5—0,6 mm ist im mittlern Drittel der Korperlange zu 
finden. Von beiden Enden dieses Drittels verschmalert sick der Wurm 
nack den beiden abgerundeten Korperenden und zwar ein wenig 
starker nack vorn. Die Dicke betragt ca. 0,4 mm (am Baucksauguapf 
0,5 mm), und der Korper ist somit ziemlick wenig abgeplattet. Der 
Artname Rudolphi’s bezieht sick darauf, dass, wenigstens an con- 
servirten Individuen, der Halstheil im Verkaltniss zum ubrigen Korper 
immer ein wenig dorsalwarts gebogen ist, was in der Profilansickt 
(Fig. 5) sicktbar ist. 

Der subterminale Mundsaugnapf misst im Durckmesser 0,19 bis 
0,23 mm, der ziemlich kervorragende Bauchsaugnapf, welcker sick an 
der Grenze zwiseken erstem und zweitem Korperdrittel befindet, 
0,27—0,35 mm. Ihr Grossenverhliltniss ist somit etwa wie 2 : 3. 
Beide sind ziemlich kreisrund. Die Cuticula ist unbestackelt. 

Ein kurzer Prilpharynx fuhrt aus der Mundsaugnapfhohle in den 
0,12—0,13 mm langen und breiten, abgerundet viereckigen Pharynx, 
auf den dann ein genau ebenso langer Oesophagus folgt. Dieser 
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gabelt sick in die beiden Darmschenkel, welche langs der Korper- 
seiten nach hinten ziehen und unweit von dem Hinterende in der- 
selben Hoke blind endigen. 

Die Hodeu, welche dieselbe Lage wie bei den andern Allocreadien 
behaupten, siiul zwei rundliche und immer vollig ganzrandige Korper, 
welche, einander abplattend, ihre grosste Ausdehnung der Quere 
nach erreicken und ineist einen Durckmesser von 0,25 mm auf- 
weisen. Die Entfernung des hintern Hodens vom Hinterende betragt 
ca. 0,5 mm. Dicht vor ihnen findet sick der kugiige Keimstock von 
0,17—0,20 mm Durckmesser, welcker ein wenig seitlick versckoben 
ist und zwar bei raeinen Exemplaren immer nach reckts. Von einem 
Punkt auf seinem Vorderrande entspringt der Keimgang und ziekt an 
der Riickenseite des Keimstocks nach hinten, urn ziemlick bald in 
eiuen quer gestellten, unmittelbar unter der Riickenflacke liegenden 
Sack, das Receptaculum seminis, einzutreten. Dieses misst in der 
Lange 0,08 mm und in der Breite 0,15 mm und gekt an seinem links 
gelegenen Ende in den langen und stark gewundenen LAURER’schen 
Canal iiber, welcher aufanglich ein relativ sehr betrachtlickes Caliber 
hat, aber nach der etwa in der Hoke des Keimstockvorderrandes ge¬ 
legenen und ein wenig nach links versckobeneu Miindung zu sich zu 
einer mekr normalen Dicke versckmalert. Unmittelbar neben dem 
Eintritt des Keimganges in das Receptaculum tritt die Fortsetzung 
jenes Ganges aus dem Receptaculum wieder aus, ziekt parallel dem 
mekr proximalen Theil nach vorn und nimmt nach einer sckarfen 
Biegung nach links den unpaaren Dottergang in sick auf. Letzterer 
stekt mit dem Dotterreservoir in Verbindung, welches sick an der 
rechten Seite unmittelbar hinter dem Keimstock befindet und durch 
die wie gewoknlick verlaufenden Dottergiinge mit den Dotterstocken 
communicirt. 

Die Dotterstocke sind bei dieser Art sehr stark entwickelt. Sie 
sind aus kugligeu und uickt besonders dicht liegenden Follikeln (von 
0,04 mm durckscknittlichem Durckmesser) zusammengesetzt und er- 
strecken sick kings der Korperseiten nach vorn bis zum Pharynx oder 
wenigstens in (lessen unmittelbare Nahe. Sowokl im Hinterende wie 
vor dem Baucksaugnapf nelimen die Follikel die gauze Breite des 
Thieres in Anspruch, indem die Dotterstocke beider Seiten continuir- 
lick in einander ubergeken. An beiden Seiten des Bauchsaugnapfes 
ist die Continuitat der Dotterstoeksfollikel auf eine kurze Strecke 
unterbrochen, so dass die vor dem Bauchnapfe gelegenen von den 
iibrigen (lurch eine deutlicke Liicke getrennt sind. Jene liegen dicht 
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unter deni Rficken in einer einfachen Schicht, wahrend die hinter 
dem Rauchnapfe liegenden Follikel sovvohl unter wie fiber den 
Dannschenkeln zu linden sind lind diese von alien Seiten umkullen. 
Im Hals liegen die Follikel den Kbrpernindern nicht so nalie wie im 
Hinterkorper. 

Nacli Aufnahme des unpaaren Dotterganges setzt sich der Keim- 
gang in den Uterus fort, welcher einige kleine Windungen hinter 
dem Bauchnapfe besclneibt uud eine ziemlich geringe Anzahl von 
regelmassig ovalen Eiern entlnilt. Hire Dimensionen sind: 0,074 his 
0,098 mm in der Lange und 0,045—0,060 mm in der Breite. Sie 
entbehren ganzlich der Filamente. Durch eine massig entwickelte 
Vagina stehen die weiblichen Leitungswege eudlich mit dem iu der 
Mitte des Halses und vollig median liegenden Geuitalporus in Ver- 
bindung. 

Der Endabschuitt der mannlichen Geschlechtswege wird von eiuem 
sehr langen und scldanken (0,08 mm dicken) Cirrusbeutel umkullt, 
dessen Hinterende in der Hoke des Keimstockes und zwar an dessen 
linker Seite zu fiuden ist, und welcher sich von hier aus unter all- 
maklicher Verschmalerung ziemlich median bis zum Geuitalporus er- 
streckt. Seiu proximaler Theil schliesst eine stark gewundene Samen- 
blase ein, welche distalwarts in eiuen langen und nicht besonders 
musculosen Ductus ejaculatorius iibergeht. 

Vom Excretionssystem babe ich nur den Porus am Hinterende 
und den darauf folgenden hintersten Theil der Excretionsblase ge- 
selien. 


5. Allocreadium commune (Olss.). (Fig. 6.) 

1868. Distoma commune n. sp. Olsson, p. 31, tab. 4, fig. 79. 

1868. Distoma Atomon Rud., Olsson, p. 30 (wenigstens theilweise!). 

Unsere bisherigen Kenntnisse von dieser Art beschrankeu sich auf 
die Originalbeschreibung Olsson’s. Ich babe den Wurm als einen 
sehr gewohnlichen Schmarotzer im Darmcaual von Labnis berggyita 
(== Labr. maculatus) und L. mixtus an der sckwedischen Westktiste 
angetrollen und meine Bestimmung durch Vergleich mit Olsson- 
schen Typeuexemplaren aus Labr. berggyita (Bergen 1867), welche 
im Zoologischen Museum zu Upsala aufbewahrt werden, absolut sicher 
gestellt. 

Der einzige Verfasser, welcher die Art wieder gefunden hat, 

Zocl. Jahrb. XIV. Abth. f. Syst. 34 
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ist Sonsino (1891, p. 257). Ob aber die von ihm in Labras mixtas 
gesammelte und als Dist. commune Olss. bestimmte Form wirklich 
dieser Species angekort und nicht deni so iiusserst nahe stehenden 
Allocr. genu (Rud.), welches ebenfalls in Labriden vorkommt, lasst 
sich uach seiner oberflacklichen Beschreibuiig nicht entscheiden. 

Meine Reschreibung stiitzt sich auf die Untersuchung lebenden 
und conservirtem Materiales, welches ich an unserer Westkiiste an der 
zoologischen Meeresstation Kristineberg gcsammelt habe. 

Allocreadium commune erreicht ini nicht contrahirten Zustand eine 
Lange von 1,4—3 mm; unter altem Alkoholmaterial habe ich ind'essen 
stark zusannnengezogene Exemplare von nur 0,66 nun Lange ange- 
troffen, welche dabei einen beinahe kreisrunden Korperuniriss auf- 
wiesen. In der Hoke des Bauchsaugnapfes ist die Maxinialbreite des 
Wurnies (0,4—1 nun) zu finden. Von liier aus verschmalert sich der 
Korper nach den beiden kurz abgerundeten Euden und zwar be- 
deutend rascher nach vorn. Die dorsoventrale Abplattung ist starker 
als bei Allocr . genu, indem die ziemlich gleichmassige Dicke 0,25 mm 
(dieses Maass wie sammtliche folgenden von 1,4—1,75 mm langen 
Exemplaren) betragt und nur an dem stark hervorragenden Bauch- 
saugnapfe bis zu 0,4 mm steigt. 

Der Durchmesser des subterniinalen, kreisrunden Mundsnugnapfes 
schwankt zwischen 0,14 und 0,20 mm. An der Greuze zwischen 
ersteni und zweitem Korperdrittel ist der in die Quere ausgezogene 
Bauchnapf gelegen, welcher sehr mnsculbs und dickwandig und be- 
deutend kraftiger als bei Allocr . genu ist. Er misst in der Breite 
0,32- 0,35 mm und in der Lange 0,22—0,27 mm. Seine Miindung 
hat die Form ciner quer gestellten Spalte. Das Grossenverhaltniss 
zwischen beiden Saugnapfen wiirde sich nach dieseu Maassen etwa 
wie 4 : 7 gestalten, wahrend nach Olsson der Bauchsaugnapf 2 1 / 2 mal 
so gross wie der Mundsaugnapf ware. Bei eiuem 3 mm langen Indi- 
viduum war indessen der Bauchsaugnapf 0,5 mm breit und 0,37 mm 
lang, wahrend der Mundsaugnapf nur 0,2 mm im Durchmesser liatte. 
Dies stimmt demnach besser mit den Grossenangaben Olsson’s. 

Als das charakteristischste Merkmal dieser Art gegeniiber dem 
so ahnlichen Allocr . genu will ich die Gestalt des Pharynx be- 
sondefs hervorheben. Dieser ist niimlich bei Allocr. commune lang 
gestreckt und cylindrisch. Seine Lange betragt 0,11—0,16 mm und 
seine Breite 0,07—0,10 mm. Nun ist zwar zu erwarten, dass ein so 
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inusculoses Organ wie der Pharynx miter verschiedeneu Contractions- 
verhaltnissen bedeutenden Forniveranderungen unterliegen wird, trotz- 
dem babe icli aber den oben erwahnten Uiiterschied in der Ausbildung 
des Pharynx zwischen Allocr. genu und Allocr. commune bei einer nicht 
eben geringen Anzahl von Kxemplaren so constant angetroffen, 
dass ich nicht ini Geringsten damn zweitle, dass wir bier eine gute 
Artdifferenz haben. Auf den Pharynx folgt ein relativ kurzer Oeso¬ 
phagus, welcher eine ziendich constante Lange von 0,06 nun erreicht 
und somit nur ungefiihr hall) so lang wie der Pharynx ist. Audi hier 
haben wir somit einen Uiiterschied von Allocr. genu. Olsson hat 
diese Verhaltnisse ziendich richtig abgebildet, in dem schwedischen 
Theil seines Textes giebt er indessen durch irgend ein Versehen die 
Breite des Pharynx als 2 1 / 2 —4 nun an (!). In der Mitte des Halses 
gabelt sieh der Oesophagus in die beiden Darmschenkel, welche den 
gewohnliehen Verlauf parallel den Korperseiten haben und unweit des 
Hinterendes endigen. 

Die Lage der 3 Keiindriisen und ihre Gestalt ist bei unserer Art 
vollig dieselbe wie bei Allocr. genu. Der gewohnliche Durcli- 
messer der Hoden ist 0,15 0,20 mm, der des Keimstocks 0,10 bis 
0,12 nmi. Auch was das Receptaculum semiuis, den LAUUKR’schen 
Canal und den Zusammenkang der weiblichen Genitalwege betrifft, 
flu den sich keine Unterschiede von jener Art. 

Die Ausdehnung der Dotterstocke ist bei beiden Arten ganz die¬ 
selbe, nur mit der Ausnahme, dass ieh bei Allocr. commune fiir ge- 
wohnlich die vor und hinter dem Bauchsaugnapf gelegenen Theile 
derselben nicht von einander isolirt, sonderu in continuirlicher Ver- 
bindung stehend gefunden babe. Ich erinnere mich indessen, auch 
das Gegentheil gesehen zu haben, und Olsson erwahut nur ein 
solches Verhaltniss. Ks ist somit wahrscheinlieh, dass auch bei Allocr. 
genu zuweilen eine solche Verbindung existirt. Die verschiedeneu 
Follikel liegen bei Allocr. commune viel dichter als bei jener Art und 
scheinen daher durch den gegenseitigen Druck die rundliche Form 
gegen eine mehr regelmassig vieleckige eingetauscht zu haben. Vom 
Hintereude des Bauchsaugnapfes an lassen sie jederseits nacli vorn 
einen schmalen Streifen am Rande des Korpers frei. I in Hinterkorper 
fiillen sie dagegen die Korperseiten vollig aus. 

Der Cirrusbeutel ist, ahnlich wie bei Allocr. genu , sehr wolil ent- 
wickelt und hat dieselbe Lage und dieselbe Ausdehnung nach hinten 
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wie bei dieser Art. Dagegen scheint er nicht vollig so schlank gebaut 
zu sein, sondern ist ini Verhaltniss zur Lange etwas clicker. Die in 
seinem hintern Theil gelegene Saraenblase ist gewunden und setzt sicb 
in einen Ductus ejaculatorius fort, welch er bedeutend musculoser und 
dickwandiger ist als bei Allocr. genu. 

Dasselbe Verhaltniss zeigt auch der Endabschnitt der weiblichen 
Leitungswege, die Vagina, welche zusammen mit dem Ductus ejacula¬ 
torius durch einen median unter der Darmgabelungsstelle gelegenen 
Genitalporus nach aussen raundet. Der Uterus, der den gewohnliehen 
Verlauf nimmt, enthalt eine ziemlieli beschriinkte Anzahl von ovalen 
Eiern, welche in der Lange 0,076—0,098 mm und in der Breite 
0,026—0,048 mm messen. Zuweilen habe icb an ihreni ungedeckelten 
Pol eine knopfformige Hervorragung beobacbtet, welche iudessen keine 
allgemeinere Verbreitung zu haben sclieint. 

Der Vergleich mit dem Allocr. genu , den icb in dieser Beschrei- 
bung des Allocr. commune durcbgefiihrt habe, diirfte sowobl die nahe 
Venvandtschaft beider Arten, als auch ihre daneben vorhandeneu be* 
stimmten Unterschiede zur Geniige bervortreten lassen. Nun hat aber 
Looss neuerdings (1899, p. 571, Anm. 1) die Vermuthung ausge- 
sprochen, class eiue vor einigen Jahren von PIausmann (1897, p. 24, 
tab. 1, fig. 1) beschriebene Art, Dlst. angusticolle aus Coitus gobio 
des Genfer Sees, moglicher Weise mit Allocr. commune identisch 
sein konnte. Scbon aus einer fluebtigen Vergleichung zwischen der 
von Hausmann gegebenen Abbildung und der von mir bier gelieferten 
Fig. 6 diirften indessen sowohl die nahe Zusammengehorigkeit als 
die bestiimnten auatomiscben Difi'erenzen, welche zwischen beiden 
Formen existiren, zu ersehen sein. Die kuglige Form des Pharynx 
und die geringere Ausbildung des Cirrusbeutels bei Dist. angusticolle 
sind Merkmale, welche die beiden Arten bestimmt von einander unter- 
scheideu. Letzterer Cbarakter geniigt auch als unterscheidendes Merk- 
mal dem Allocr. genu gegentiber. 

Einen weitern Beitrag zur Synoymik unserer Art kann icb in¬ 
dessen noch liefern. Unter den im Zoologischen Museum zu Upsala 
befindlichen, von Olsson selbst geschenkten Formen, welche Typen 
von in seinen Arbeiten beschriehenen Arten sind, befindet sicb auch 
in 2 Exemplaren ein als Dist . atomon Rud. bestimmtes Distomum , das 
in Pleuronectes flesus (Warberg, Juli) gesammelt worden ist und von 
ihm 1868, p. 30 erwahnt wird. Die Untersuchung dieser Typen er- 
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gab, dass es sicli, so weit ich sehen konnte, um kleine ( 2 / 3 mm 
lange) Exemplare von Allocr. commune handelte, Vor allem war der 
charakteristische Pharynx gut zu beobaehten. Die von Olsson ange- 
fiihrten Charaktere, welclie sein Dist. atomon von Dist. commune 
uuterscheiden sollten, namlich die geringere Ausdehnung der Dotter- 
stocke nach vorn, die vcrschiedene Form des „Penis 44 und die grossern 
Dimensionen des Bauchsaugnapfes konnte ich niclit erkennen, sondern 
beide Exemplare schienen mir in dieser Hinsicht mit Allocr . commune 
vollig iiberein zu stimmen. Es bleibt aber naturlich sehr fraglich, 
ob auch die von Olsson in andern Fischarten (z. B. Anarrhiclias ) 
gefundenen und ebenfalls auf Dist. atomon Rud. bezogenen Forraen 
mit Dist. commune identisch sind. 

6. AUocveudium tumidulum (Rud.). (Fig. 7 u. 8.) 

1819. Distoma tumidulum n . sp., Rudolpiii, p. 95 u. 369. 

Auch diese Art hat sich bei der Untersuchung der Typenexem- 
plare als zur Allocrcadium-GYuppe gehorig erwiesen. Sie wurde von 
Rudolphi fur eine Distomum- Art aufgestellt, die er von Bremser in 
4 Exemplaren erhalten hatte und die im Darm von „Syngnathus 
Hippocampus “ (= Hippoc. guttulatus Cuv.) gefunden war. 

Die kurze Beschreibung enthalt Folgendes: Die Wiirmer sind 
ca. 2,26 mm lang, abgeflacht, an beiden Enden abgestutzt. Der ter- 
minale Mundsaugnapf ist kugelformig, kleiner als der Bauchsaugnapf, 
welcher ungefahr in der Korpermitte liegt und stark hervorragt. 
Seine Miiiidung ist quer gestellt. Vor diesem findet sich eine kleine 
Erhohung, welche den Cirrussack darstellen soil. „Ovula u [Dotterstocke] 
zerstreut an den Seiten des Hinterkorpers. 

Sammtliche 4 Exemplare werden noch im Glase No. 1439 der 
Berliner Sammluug aufbewahrt, sind aber stark gebraunt oder rich- 
tiger geschwarzt, so dass sie trotz Aufhellung nur mit Schwierig- 
keit einen Einblick in ihre innere Organisation gestatten. An einem 
etwas zerbroclienen Exemplar habe ich indessen die wichtigsten ana- 
tomischen Charaktere feststellen konnen, so dass die Abweichung 
der Art von den nachstverwandten zur Geniige dargethan sein 
diirfte. 

In der spatern Literatur wird die Art nur noch einmal erwahnt, 
namlicli von P. J. Van Beneden (1870, p. 88 u. 89, tab. 5, fig. 5), der 
sie in Syngnathus aeguoreus und Syngn . acus gefunden haben will 
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und ohne Beschreibung in ziemlich scblechter Weise abbildet Aus 
dieser AbbiMung kann zwar niehts Bestimmtes ermittelt werden, doch 
ist es immerhin nicht unmoglich, dass sie wirklich die RuooLPHi’sche 
Form vorstellt. 

Gelien wir nun zur Beschreibung der Art iiber. Korper 1,5 bis 
2,25 mm lang uud wenig abgeplattet. Die Maximalbreite von 0,35 
bis 0,5 mm ist in der Hohe des Bauchsaugnapfes zti findeu. Von diesem 
aus verschmalert sicb der Korper sehr langsam und ziemlich wenig 
nacb den beiden abgerundeten Enden. Die gleicbmassige Dicke be- 
triigt (bei einem 1,5 mm langen Exemplar) 0,18—0,20 mm. Nur am 
stark liervorragenden Bauchsaugnapf steigt sie bis auf 0,35 mm, 

wobei dieser einen Sagittaldurchmesser von ca. 0,3 mm bat. Von 

der Flache geseben betragt sein Dnrcbmesser von 0,30 mm bei den 
kleinsten bis 0,42 mm bei den grossteu Exemplaren, uud er nimmt 
somit beinabe die gauze Korperbreite in Ausprucb. Seine Entfernuug 
vom Vorderende scbwankt von einem Drittel bis zu beinabe der Halfte 
der ganzen Korperlange. Der subterminale Mundnapf ist bedeuteud 
kleiner, von 0,18—0,26 mm Durchmesser. 

Der kuglige Pharynx, welcber darauf folgt, bat eiuen Durch¬ 
messer von 0,11—0,18 mm und steht durch einen ca. 0,1 mm langen 
Oesophagus in Verbindung mit den beiden Darmscbenkeln. Diese 

ziehen nacb der Gabelung ziemlich gerade aus einander nacb den 

Korperseiten bin und folgen spater denselben, bis sie in der unmittel- 
baren Nabe des Hinterendes endigen. 

Zwei ziemlich kreisrunde Korper, welebe im Hinterkorper median 
unmittelbar bin ter einander liegen, stellen die Hoden dar. Bei einem 
Exemplar von 1,5 mm Lange war ibr Durchmesser 0,12 mm. Die 
Entfernung des bintern Hodens vom Hinterende ist 2—3 mal so gross 
wie der Hodendurchmesser. Recbts vor den Hoden liegt der lveim- 
stock, dessen Form icb nicht naber ermitteln konnte uud der daher 
auf der Figur nur als ein unsebarf begrenzter Fleck angedeutet ist. Die 
Dotterstocke delmen sich wie gewobnlicb langs der Korperseiten aus 
und erstrecken sicb, wenigstens so weit icb an dem alten Material 
sehen konnte, auch in den Hals binein bis zum Mundsaugnapf. So- 
wobl im liaise wie im Hinterende geben die Dotterstocke beider Seiten 
in der Medianlinie zusammen. Die wenigen Uteruswindungen verlaufen 
zwiscben den Hoden und dem Bauchsaugnapf und enthalten diinn- 
schaligc Eier von 0,056—0,065 mm Liinge und 0,034—0,043 mm Breite. 
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8ie haben somit eine ziemlick gedrungcne Form. Der Cirrusbeutel 
ist nickt gross; er reicht nainlick nach liinten nur bis zum Vonlerraud 
des Baucksaugnapfes. Sein proxiiualer Theil entkalt cine stark ge- 
scklangelte Samenblase. Der Genitalporus finclet sieli an der reckten 
Seite in der Hoke des Pharynxhinterrandes uud ungefakr kalbwegs 
zwiscken der Medianlinie mid dem Korperrande. 

7. Allocveadivm transversale (Run.). 

1802. Fasciola transversalis n. sp., Rudolphi, p. 69. 

1809. Distoma transversale R., Rudolphi, V. 2, p. 361. 

1819. Distoma transversale R., Rudolphi, p. 95 und 368. 

Rudolphi bat diese Art 2mal in je 1 Exemplar im Magen von 
Cobitis fossilis gefunden und giebt davon eine kurze Scbilderung 
(1802 u. 1809). Korperlange 2,26 nun, Breite 0,75 mm. Farbe weiss 
mit rothlicliem Hinterende. Korper ein wenig abgeplattet, langiich, 
im Hinterende eingekerbt, mit verschmalertem Halse. Der terminale 
Mundsauguapf klein, mit rnndlicher Mundung. Der Bauchsaugnapf 
selir gross, hervorragend und mit quer gestellter Mundung. Hinter 
ihm liegen sowohl elliptisclie Eier in selir grosser Zahl wie zwei rund- 
liclie, durchsichtige Flecken [Hoden], weiche die nach dem Aus- 
schliipfen der Eier leeren Ovarien sein durften. Der Cirrus war niclit 
zu sehen. 

In der spatern Literatur finden sieli keine neuen Beitrage zur 
Kenntniss dieser Art, abgesehen davon, dass Diesing (1850, p. 339) 
Cobitis taenia als neueu VVirtli auffiihrt. Ob sieli diese Angabe auf 
eine richtige Bestimmung grundet, ist natiirlicli selir unsicher. 

Die 2 von Rudolphi erwahnten Individuen finden sicb nocli im 
Glas No. 1438 des Berliner Museums aufbewahrt, dock ist das eine, 
welckes iibrigens, da es bedeutend starker als das aiulere gebraunt 
ist, wakrsekeinlick das von Rudolphi zuerst gefundene und 1802 be- 
sckriebene Exemplar darstellt, entzwei gebrocken. Die Untersucliung 
derselben zeigte, dass es sick unzweifelkaft um ein zur Allocreadium - 
Gruppe gekorendes Distomum kandelt, das in vieler Hinsickt dem 
Allocr . isoporum Lss. (1894, p. 49, tab. 1, fig. 15) in koliem Grad 
ahnelt. 

Die Korperform und die Dimensionen, die Lage der Keimdriisen 
und die Ausdeknung der Dotterstiicke sind bei beiden Arten vollig 
ubereinstiinnieiid. Die Eier erreiekten eine Lange von 0,115—0,083 mm. 
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Wenigstens bei deni zerbrochenen Exemplar waren sie indessen 
selir dickschalig, wahrend die Eier der andern Art dunnschalig sind. 
Weiter war der Bauchsaugnapf, welclier sich am Anfang des zweiten 
Drittels oder Viertels der Korperlange findet, betrachtlich grosser 
als der Mundsaugnapf. Bei dem einen (dem zerbrochenen) Exem¬ 
plar maass der Mundnapf 0,25 mm im Durchmesser, wahrend der 
in die Quere ausgezogene Bauchsaugnapf eine Breite von 0,43 mm 
und eine Lange von 0,32 mm aufwies. Also ein Grossenverhiiltniss 
etwa wie 2 : 3. 

Der kuglige Pharynx, dem ein Prapharynx voraugeht, hat einen 
Durchmesser von ca. 0,12 mm. Ihm folgt der 0,14 mm lange Oeso¬ 
phagus, welcher sich am Vorderrande des Bauchsauguapfes in die 
Darmschenkel theilt. 

Von den Geschlechtsorganen ist ausser dem, was ich oben erwiihnte, 
nur das unter der Riickenflache vor den Hoden befindliche, quer 
liegende Receptaculum seminis bemerkbar. Die Dotterstocke waren 
aus ziemlich grossen Follikeln zusammengesetzt, welche einander an 
der Riickenseite des hintern Hodens und im Hinterende in der Median- 
linie begegnen. 

Ftir eine kiinftige Identificirung dieser Art, welche ich haupt- 
sachlich wegen des Grossenverhaltnisses der Saugnapfe als von 
Allocreadium isoporum verschieden betrachten muss, diirften die hier 
gelieferten Aufklarungen hoffentlich hinreicheuden Anhalt liefern. 

8. Allocreadium atomon (Rud.). (Fig. 0 u. 10.) 

1802. Fasciola Atomon n. sp., Rudolpiji, p. 70. 

1S09. Distoma Atomon R., Rudolphi, V. 2, p. 362. 

1825. Distoma reflexion n. sj) ., Creplin, p. 54. 

1868. Distoma simplex Rid.?, Olsson, p. 34, tab. 4, fig. 81 u. 82. 
1881. Distomum simplex Rud.? Olsson, Levinsen, S.-A. p. 18, tab. 3, 
fig. 1. 

Dagegen beziehen sich folgende Angaben mit Sicherheit auf 
andere Arten: 

1861. Distomum atomon Red., Molin, p. 199 (von demselben Verf 
sclion 1859, p. 828 erwahnt). 

1868. Distoma Atomon Run., Olsson, p. 30. 

1868. Distoma reflexion Orepl., Olsson, p. 52. 

1878. Distomum atomon Run., v. Linstow, p. 225, tab. 7, fig. 7. 

1887. Distomum atomon Run., Stossich, S.-A. p. 2. 

1889. Distomum reflexion Crepl., Zschokke, p. 789, tab. 11, fig. L 
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Wie aus dieser Uebersicht hervorgcht, gcliort die Syuonymik 
dieser Species zu den venviekeltsten, in so fern als keine von den 
spatern Identificirungeii das ltichtige getroflen hat, wogegen das wirk- 
liche Dist. atomon nnter zwei verschiedenen anderen Xanieu be- 
scbriebeu worden ist. Fassen wir nun die Literaturangaben ein wenig 
naker ins Auge. 

Rudolphi hat die Art ursprunglich zu Greifswald im Magen von 
Pleuronectes flesus in reicklicker Anzahl gefunden und liefert von ihr 
folgende kurze Besckreibung. Die gesammte Korperliinge der be- 
treffenden Wtirmer betrug 1,5—3,4 mm. Farbe weiss mit rothlicheni 
Flecken. Ivorper flack, king gestreckt mit verschraalertcm Hals. 
Mundsaugnapf terminal, klein; Bauchsaugnapf grosser und hervor- 
ragend. Beide siiul kreisrund. Wenn der Hals bei den Bewegungen 
des Thieres eingezogen wurde, trat der Bauchsaugnapf so stark am 
scheinbaren Vordereude hervor, dass man glauben konnte, ein Mono - 
stomum vor sick zu kaben. Cirrus gerade, kurz, vor dem Bauchsaug¬ 
napf befindlicb. Hinter letzterm zwei ruiule, durcksicktige Flecken 
[Hodeu], um welcke die „ova“ [Dotterstocke] sick gruppiren. 

In der spatern Literatur finden wir weitere Beitrilge zur 
Kenntniss dieser Art bei Wagener (I860, p. 183), welcker die Typen- 
exemplare Rudolphi’s einer Nachuntersuckung unterworfen, dabei aber 
unzweifelhaft durch eine incorrecte Angabe die spatern unricktigen 
Identificirungeii des Thieres tkeilweise versckuldet hat. Er erwaknt 
namlich den Keimstock einfack als eiuen „rundlichen“ Korper, 
wall rend dieses Organ in der That in einer fiir die Art ausserst 
ckarakteristischen Weise gelappt ist, was an den RuoOLPHi’scken 
Originalen auck mit einfackern Hulfsmitteln oline Schwierigkeit zu 
sehen ist. Die iibrigen Angaben Wagener’s sind dagegen ricktig, 
wenn auck fur die Identificirung der Art kaum ausreichend. 

Der erste Yerfasser, der eine von ihra selbst gefundene Form 
mit Dist. atomon Run. identificirt, ist Molin, welcker (1859) okne 
Bescbreibung erwaknt, dass er die fragliche Art zu Pavia in „Platessa 
passer u (= Pleuronectes flesus L.) gefunden. In einer spatern Arbeit 
desselben Verfassers (18G1) findet sick die weitere Angabe, dass die 
Dotterstocke sick bei seiner Form nack vorn liber den Bauchsaugnapf 
kinaus erstrecken. 

Weiter betracktet Olsson auf Grund der Sckilderung Wagener’s 
ein von ikm in mehreren skandinaviscken Meeresfiscken angetroffenes 
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Distomum als D. atomon Run. In Bezug auf diese Form babe 
ieb sell on oben bei Allocread . commune erwahnt, class wenigstens 
die aus Plcuronectes flesus stain m end cn Exemplare mit dem von 
Olsson in derselben Arbeit beschriebenen Dist. commune identisch 
sind. Dass die aus den ubrigen Wirthsthieren seines „Dist. atomon u 
stammenden Exemplaren in Wirklichkeit nickt mit dieser Art iden¬ 
tisch sind, gelit daraus hervor, dass er, wie wir im Folgenden finden 
werden, das ursprlingliche Dist. atomon Rudolphi’s ebenfalls ge- 
funden und im Ganzen richtig, aber unter einem andern Namen be- 
schrieben liat. 

Audi von Linstow glaubt D. atomon gefunden zu kaben und 
bildet das Ei wegen eines kleinen, hakenfdrmigen Anbangs am deckel- 
losen Pol ab. 

Endlich hat Stossich aus Pleuronectes flesus („Platessa passer u ) 
zu Triest ein „Distomum atomon Rud.“ erhalten und ohne Abbildung 
beschrieben. Vermuthlich ist seine Form mit der MoLiN’schen iden¬ 
tisch, da beide an einander recht nahe gelegenen Orten in dem- 
selben Wirtli gesammelt sind und aucli die wenigen anatomischen 
Angaben von Molin in Stossich’s Beschreibung sich wiederfinden. 

Urn diese Synonymik zu eutwirren, babe ich die Typen Rudolphi’s, 
welche im Glas No. 1440 des Berliner Museums enthalten sind, einer 
Nacliuntersuchung unterworfen. Sowohl vollstandige Exemplare wie 
Bruchstucke sind vorhanden und ziemlich gut erhalten. Die vorge- 
nommene Priifung ergab nun, dass Dist. atomon Rud. von keinem der 
spatern Autoren richtig aufgefasst worden ist. Die Originate erwiesen 
sich vielmehr als identisch mit einer Form, welche zuerst von Olsson 
uiilier beschrieben, aber mit einem Fragezeicken als Dist simplex 
Rud. bezeichnet wurde. Spiiter ist dieselbe Art von Levinsen bei 
Gronland wiedergefunden und von ibm unter Beigabe einer guten Ab¬ 
bildung ausfukrlicher geschildert worden. 

Ich selbst habe endlich die gleiche Form sowohl iu Pleuronectes 
flesus wie aucli in einer recht betrachtlicken Anzalil von andern 
skandinavischen Meeresfischen an der schwedischen Westkiiste ange- 
troffen. 

Hiermit ist aber die Synonymik des echten Dist atomon Rud. 
durckaus nicht erschopft. In der mehrfach erwalmten Arbeit von 
Olsson wird ein „Dist. reflexion Crepl. u aus Cyclopterus lumpus be- 
schrieben, das wegen seiner Undurcksichtigkeit nur sehr unvollstiindig 
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analysirt werden konnte, aber nach der Meinung des Verfassers 
mit seineni Dist simplex venvandt sein sollte. Die betreffenden 
Typen Olsson’s sind uielit melir vorbanden. Nachdem Zschokke 
aber spater, otfenbar obne Kenntniss der Beschreibuug Olsson’s, ein 
von ihm ini Oesophagus des Rheinlachses gofundenes Distomum als 
Dist. reflexum Crepe, besehrieben batte, das oline Zweifel von der 
OLssON’schen Form weit entfernt war, wurde ich neugierig, zu sehen, 
welcher von den beiden Verfassern, falls iiberhaupt einer, die Crep- 
LiN’sehe Art richtig identificirt batte und zog daher die Originale zur 
Vergleichimg herbei. Beide von Creplin erwiihnten Exemplare, welche 
von ihm zu verschiedenen Zeiten in Cydopterus lampus gefunden 
waren, sind noeb im Greifswalder Museum vorbanden. Die Unter- 
suchung derselben zeigte, dass die fraglicben \Yurmer in ihrem innern 
Bau so vollstandig mit Dist. atomon Rud. iibereinstimmen, dass sie 
zu dieser Art gestellt werden miissen. 

Die Identificirnngen sowobl von Olsson wie von Zschokke sind 
demnach unzweifelbaft unricbtig. Ersterer Verfasser hat allerdings 
entschieden ein Creadhim vor sich gebabt. Durcb ihre viel kleinern 
Eimaasse unterscbeidet sich seine Form indessen bestimmt von Dist. 
atomon Rud. und ebenso durch ihre Undurcksiehtigkeit, einen Cba- 
rakter, der dem Dist. atomon Ritd. durehaus nicbt zukommt, indem 
diese Art im Gegentheil zu den vorzuglicbsten Objecten fiir eine 
Untersuchung im lebenden Zustand gebort. Uebrigens batte Olsson, 
wenn sein „Dist. reflexum “ mit der CREPLiN’scben Form identisch 
gewesen ware, sicherlieh seinen Fund auf sein Dist. simplex bezogen. 

Das oben erwahnte, von Zschokke ebenfalls in einem einzigen 
Exemplar gefundene „j Dist. reflexum Crepl.“ hat dagegen mit dem 
Originale dieser Art auch nicht einmal die entfernteste Verwandtschaft. 
Die Form durfte in mebrfacher Elinsicht noch einer erneuten Unter¬ 
suchung bediirfen, ist aber schon jetzt allem Anschein nach in so 
fern wiedererkennbar besehrieben worden, als sie auf Grund der 
gegenseitigen Lage der Gesehlechtsdriisen sehr wahrscbeinlich dem 
Verwandtschaftskreis der Hemiuren (= Apoblemen) angehort und 
unter diesen, nach der Beschreibuug zu urtheilen, unzweifelbaft eine 
selbstiindige Art reprasentirt, deren Benennung ich indessen dem- 
jenigen iiberlasse, welcher sie wieder auffindet und ihre systematisebe 
Stellung nailer bestimmen kann. 

Gehen wir nun nach diesen Bemerkungen zur Synonymik des Dist. 
atomon Rud. dazu uber, es selbst etwas naber zu kennzeichnen. Ich habe 
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zuerst zu bemerken, (lass, wie sclion Olsson uiul Leyinsen betreffs 
ihres „l)ist. simplex “ ini schwedischen resp. daniscben Abschnitt ihrer 
Bescbreibungen hervorgehoben haben, die Dimensionen des Korpers 
uud ini Zusammenhang damit die relative Lange des Halses bei der 
vorliegeuden Form recht bedeutenden Schwankungeu unterliegen. Icb 
fiige liinzu, dass entsprechend der verschiedeneu Lange der \Yfirmer auch 
einige Verschiedenheiten in der gegenseitigen Lage einiger der innern 
Organe sich geltend inachen, ohne dass jedoch irgend welche Unter- 
schiede, die eine Sonderung in mehrere Arten rechtfertigen wiirden, 
zu linden sind. Daher werde icb zuerst eine Zusammenstellung der 
fur sammtliche Fonnen gemeinsamen Artmerkmale liefern und nacb- 
her die Variationen kurz erortern. 

Das Grossenverhaltniss zwischen den beiden Saugnapfen ist zieiu- 
licb constant 1 : 2 oder wenigstens nicbt weit davon entfernt. Der 
kleinere Mundsaugnapf liegt subterminal, bat eine ziemlicb kreisrunde 
Form und misst im Durchmesser 0,12—0,25 mm. Der Baucksaugnapf 
ist fast immer in die Quere ausgezogen. ziemlicb hervorragend und 
schwankt in seinem Durchmesser zwischen 0,25 und 0,44 mm. 

Durch einen Prapbarynx stebt die Mundnapfholile in Verbindung 
mit dem kugligen Pharynx, dessen Durchmesser 0,09—0,13 mm be- 
tragt. Auf ibn folgt ein Oesophagus, welcber je nacb seinem Con- 
tractionszustand ebenso lang bis doppelt so lang wie der Pharynx 
sein kann. Er tbeilt sich in die beiden Darmschenkel, welche langs 
der Korperseiten bis ins Hiuterende verlaufen. 

Die schlauchfbrmige Excretionsblase erstreckt sich ail der Bauch- 
seite des Korpers vom Hinterende bis in die Hohe des Keim- 
stockes. 

Die beiden Hoden haben eine ahnliche Lage im Hinterkorper wie 
bei den iibrigen Arten der Gattung Allocreadium . Sie sind immer vollig 
ganzrandig, aber von etwas wechselnder Gestalt. Dicht vor ilinen er- 
blickt man bald in der Medianlinie, bald mehr nach rechts gelegeu 
den Iveimstock, der eine fur unsere Art sehr cbarakteristiscbe Form 
zcigt. Er ist namlich 31apj)ig, mit dem mittlern Lappen immer 
gcrade nacb hinten und den beiden seitlichen entweder in derselben 
Ptichtung oder ein wenig mehr nach aussen bin abstehend. Von 
seinem Vorderrand entspringt der Keimgang und ziebt eine kurze 
Strecke nach links. Dann niaclit er eine Bieguug nach vorn zu, 
um mit dem quer liegenden, ziemlicb voluminosen und der Riicken- 
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seite geuaherten Receptaculum seminis in Verbindung zu tretcn, 
wie es sclion Levinsen in seiner Figur ganz rich tig angedeutet 
hat (/), obschon er die fragliche Bildung nicht mit Sichcrlieit als 
einen LAUiiEiPscheu Canal in Anspruch zu nehmen wagte. Dieser 
verlauft niehr odor weniger gcschlangelt nach hinten zu und mundet 
an der Riickenseite links etwa halbwegs zwischen der Median- 
linie und dem Seitenrand des Korpers. Bald hiuter dem Abgang 
des Receptaculums ninmit der Keimgang den unpaaren Dotter- 
gang auf. 

Der Ausdehnung der Dotterstocke nach vorn wird immer in der 
Hohe des Bauchsaugnapfes eine scharfe Grenze gesetzt. Das Hinter- 
ende hinter den Hoden fullen sie dagegen wie gewbhnlich vollig aus. 
Die einzelnen Follikel sind durch eine recht betrachtliche Grosse und 
(lurch ihre vollkonimeue Kugelform fur die Art sehr charakteristisch. 
Die langs- und quergehenden Dottergiinge bieten nichts Besonderes dar. 
Ein Dotterreservoir ist oft recht wolil entwickelt. Die Windungen des 
Uterus liegen uninittelbar hinter dem Bauchsaugnapf und enthalten 
eine oft nicht unbetnichtliche Anzahl Eier (20—50), welche 0,060 bis 
0,084 mm lang und 0,040—0,045 mm breit sind. Sie besitzen weder 
Filamente nocli irgend welche andern Anhauge, weshalb yon Linstow 
sicherlich eine andere Art vor sich gehabt hat. 

Der Cirrusbeutel ist ziemlich scldank gebaut und reiclit bis 
ein Stuck hinter den Hinterrand des Bauchsaugnapfes. Er enthalt 
in seinem hintern Theil eine schmale und stark gewundene Sarnen- 
blase, welche nach dem Genitalporus zu in deu Ductus ejaculatorius 
iibergeht. Der Genitalporus liegt immer an der linken Seite, wie es 
Levinsen richtig zeiehnet, und ungefahr in der Hohe des Hinterendes 
des Pharynx. 

Als Vertreter fiir drei verschiedene Variationen von Dist. atomon 
Rud. kann ich auf die beiden von Olsson und Levinsen von „Dist. 
simplex u gelieferten Figuren ebenso wie auf die hier gegebene hin- 
weisen. Letztere zeigt den Bau von ca. 2 mm langen Exemplaren, 
die LEViNSEN’sche bezieht sich auf Individuen von etwa 2—5 mm 
Lange, und eudlich bildet Olsson solche ab, welche bis 9 mm lang 
werden konnen. 

Mit der von mir gegebencn Zeichuung stimmen die RuDOLPHi’schen 
Typen recht gut uberein. Der Korper hat eine relativ gedrungene 
Form, indem die Breite ein Drittel bis ein Funftel der ganzen Korper- 
lange ausmacht. Innerhalb derselben Grenzen variirt die Lange des 


512 


TIIEODOH ODI1NER, 


Halses. Die Hoden liegen gauz unmittelbar hinter einander und sind 
eutweder isodiametrisch oder in die Quere ausgezogen. 

Von dieser Form unterscheidet sich die von Levinsen abge- 
bildete, mit welcher die Typen von Dist. reflexum Crepe, identisch 
sind, durch eine melir gestreckte Korperform. Der Hals betragt ein 
Viertel bis ein Fiinftel der Korperlange. Die Hoden sind ein weuig 
aus einander geriickt, und das Zwischenfeld wird von Dotterstocks- 
follikelu ausgefiillt. Die Form der Hoden ist eutweder isodiametrisch 
oder langlich oval. 

Endlich konnte man als dritte Variation von Dist. citomon Rud. 
die von Olsson erwahuten und abgebildeten Riesenexemplare, welche 
eine Lange von 9 mm und eine Breite von ca. 1 mm erreichen sollen, 
betrachten. Bei ihnen nimmt der Hals nur ein Siebtel der ganzen 
Korperlange ein. Die Hoden sind lang gestreckt oval und werden 
durch ein von Dotterstocksfollikelu ausgefiilltes Feld von einander ge- 
trennt, wahrend neben ihnen keine oder nur sehr sparliche Follikel 
zu finden sind. 

Dass die beideu ldeinern Varietaten dem Dist. atomon Rud. 
angehoren, halte ich fiir gauz unzweifelhaft. Nicht vollig sicher 
fuhle ich mich l)etreffs der grossteu Form, da ich davon nur 2 von 
Olsson dem Zoologischen Museum zu Upsala geschenkte Exemplare 
geseheu habe. Ich mbchte jedoch nicht glauben, dass sie eine andere 
grossere Art reprasentiren, da ich keine wichtigern Charaktere ge- 
funden habe, auf die eine Arttreunung zu griinden ware, sondern nur 
Uuterschiede in den Grossenverhaltnissen, wenn auch freilich zuge- 
geben werden muss, dass diese recht bedeutend sind. 

Ehe wir die Besprechung des Allocreadium atomon Rud. ver- 
lassen, durften indessen noch einige nicht uniuteressante Fragen zu 
erortern sein. 

Erstens: nachdem sich gezeigt hat, dass diejeuige Form, welche 
Olsson fiir Dist . simplex Rud. hielt, zu einer andern Rudolphi- 
schen Art gehort, welche Form hat dann letzterer Verfasser mit seinem 
Xamen Dist. simplex bezeichnet? Rudolpiii hat (1809, V. 2, p. 370) 
denselben fiir die von 0. F. Muller in seiner Zoologia Dauica, V. 1, 
p. 33,. besehriebene und auf tab. 30, fig, 4 abgebildete Fasciola aegle - 
fini geschatfen, ohne die Art selbst gefunden zu habeu. Doch scheiut 
er Muller’s Typenexemplare gesehen zu haben, deuu der Artname wird 
in seiner „Synopsis l * nicht von einem Kreuz begleitet, womit er sonst 
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iimner die ihm persbulich nicbt bekaimten Formeu auszeiehnet. Im 
Berliner Museum linden sieb nun aber keine Typen von Dint, simplex , 
und wenu, wie es walirscheinlich, aueh auderswo keine solcben 
mebr vorbanden sind, so ist die Art uuzweifelbaft als nicbt identifi- 
cirbar definitiv zu streicben, denn in deni augegebenen Wirtli Gadus 
aeglcfinus linden sich niehrere Arten, auf die die kurzen Besehrei- 
bungen O. F. Muller’s und Rudolphi’s ebenso gut passen konnen. 

Ferner: die Untersuchung der Originale bat gezeigt, dass alle von 
spatern Verfassern uiiternonuncnen Identificirungen von Dist. atomon 
Rud. irrthumlich waren. Wohiu gehoren dann die Formes, welcbe bis 
jetzt mit falseken Xamen bezeichnet wurden? Ueber das OussON’scbe 
Dist. atomon babe ich uiieb schon ausgesprocben. Die yon Linstow- 
scbe Form ist zu wenig bekannt, uiu bestinnnt zu vverden. Es bleibt 
dann nur die von Stossich erwahnte Art tibrig, die wahrscbeinlich mit 
Molin’s Dist. atomon identiscb ist. Von dieser Form babe ich die 
von Stossich stammenden Originalexemplare untersuchen konnen und 
bin dabei zu dem Resultat gekommen, dass sie mit deui letzthin von 
Luhe (1900, p. 489 Anni. 6) richtig als ein Allocreadium erkannteu 
Dist labracis Duj. (= Dist. verrucosum Mol.) vollig iibereinstimmen. 
Wenigstens ist es uiir bei einer sorgfaltigen Vergleicbuug von Alkohol- 
material beider Formeu nicbt gelungen, irgend welcbe Charaktere auf- 
zufinden, welcbe eine Arttrennung recbtfertigen wurden, und thatsach- 
licb zeigt sich, dass, wenn man Stossich’s Diaguoseu von beiden 
Arten einander gegenuberstellt, der einzig auffindbare Unterscbied 
von einigem Werth in der Form und Lage des Keimstoekes 
liegt, indem dieses Organ bei seinem „Dist. atomon u 31appig, bei 
Dist. labracis dagegen spharisch sein, und bei ersterer Form eine 
recbtsseitige, bei der letztern dagegen eine linksseitige Lage be- 
baupten soil. Diese Angaben sind zunacbst in so fern unrichtig, als 
der Keimstock bei Dist. labracis x wie es Molin scbou ricbtig fill* sein 
damit identisches „Dist. verrucosum u angiebt und wie aucb Stossich 
in einer fruhern Arbeit (1886, p. 31) auf Grund der MoLiN’schen 
Angabe erwahnt, ganz in derselben Weise 31appig ist wie bei Stos¬ 
sich’s „Dist. atomon Was die Lage des Keimstoekes betrifft, so 
pflegt sie ja sehr oft bei einer und derselben Art zu wechseln. So 
viel ich gefunden babe, liegt er indessen immer bei beiden Formeu 
an der reebten Seite. Ich muss somit die fraglicben Formeu als iden¬ 
tiscb betrachten. 
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9. AUocreadium lahracis (Duj.) (Fig. 11.) 

1845. Bistoma Lahracis n. sp ., Dujardix, p. 398. 

1859. Distomum verrucosum n. sp.> Molin, p. 842. 

1859. Distomum receptacutum n. n ., Cobbold, p. 29. 

1886a. Distomum verrucosum Molin, Stossich, S.-A. p. 5, tab. 8, 
fig. 32. 

1887. Distomum atomon Rid., Stossich, S.-A. p. 2. 

1898. Distoma lahracis Duj., Stossich, p. 46. 

Walirscheinlich gehort auch hierher: 

1861. Distomum Atomon Rud., Molin, p. 199. 

Dass das zuerst von Dujardin kurz beschriebene Dist lahracis . 
und das spiiter von Molin und Stossich (1886a) in decuselben Wirth 
(Lahrax lupus) gefundene und ausfiihrlicher charakterisirte Dist. ver¬ 
rucosum Mol, ein und dasselbe Thier reprasentiren, ist im hochsten 
Grade walirscheinlich, obschou keine Priifung der DujARDiN’schen 
Typen, wenigstens so viel ich weiss, vorgenommen worden ist. Schon 
in der MoLiN’schen Beschreibung von Dist . verrucosum wird eine 
derartige Verniuthung ausgesprochen, und Stossich hat in einer spatern 
Arbeit (1898) Dujardin’s Namen fur die von ihm zuerst als D. ver¬ 
rucosum Mol. bezeichnete Form gebraucht. 

Diesing (1850, p. 399) fiihrt Dist. lahracis Duj. als unvollstandig 
beschrieben und, vielleicht auf Grund des vom Wirthsthier ab- 
geleiteten Artnamens, unter den „Species inquirendae u auf, und dies 
hat Cobbold veranlasst, den neuen Nauien Dist. receptacutum vorzu- 
schlagen, ohne jedoch dabei die Kenntnisse von dieser Art in irgend 
welcher Hinsicht zu vervollstandigen. Sein Name ist somit ohne 
Weiteres als Synonym aufzufiihren, denn wenn man auch der Meinung 
sein kann, dass in ahnlicher Weise wie der DujARDiN’sche gebildete 
Artnamen am besten zu vermeiden sind, so kann man doch aus 
diesem Grunde ihre Prioritatsberechtigung nicht leugnen, wenn sie ein- 
mal als definitive Namen gegeben sind. 

Was endlich die von Molin und Stossich als Dist. atomon Rud. 
aufgefuhrten Fonuen betrifft, so verweise ich auf die oben gegebenen 
Auseinandersetzungen. 

Die hier folgende Beschreibung, welche sich auf Alkoholmaterial 
aus der Sammlung des Herrn Prof. Stossich griindet, bestatigt in 
der Hauptsache die Beschreibungen Molin’s und StossiciPs von „Dist. 
verrucosum^ , resp. Dist atomon. 

Die Korperliinge der zu meiner Verfugung gewesenen geschlechts- 
reifen Exemplare schwankt zwischen 2 und 6 mm, ihre grosste Breite 
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zwischen 0,8—1,75 mm. Letztere ist ungefahr in der Korpermitte zu 
linden. Yon liier aus verjiingt sich der Korper ein weiiig nach den 
beiden sanft abgerundeteu Enden bin. Die dorsoventrale Abplattung 
ist ziemlich stark. Der subterminale Mundsaugnapf ist rundlich und 
von 0,30—0,43 mm Durchinesser. Der Bauchsaugna])f, wclcher einen 
Durchmesser von 0,45 bis zu 0,63 mm aufweist und somit ungefahr 
anderthalbiual so gross wie der Mundsaugnapf ist, liegt ziemlich genau 
in der Kbrpermitte oder vielleicbt often noch ein wenig vor der- 
selben. Je nach dem Contractionszustande ist er bald genau 
kreisrund, bald melir oder weniger stark der Quere nach ver- 
langert. 

Der Pharynx ist ein relativ grosser, kugliger Korper von 0,18 
bis 0,28 mm Durchmesser, welcher durch einen gut entwickelten Pra- 
pharynx mit dem Mundsaugnapf communicirt und auf den nach 
hinten zu ein Oesophagus folgt, dessen Lange bei nicht allzu starker 
Contraction ca. 0,12—0,16 mm betragt. Dieser gabelt sich in die 
beiden Darmschenkel, welche sich kings der Korperseiten bis ins 
Hinterende erstrecken. 

Die Hoden sind zwei rundliche und immer ganzrandige Korper 
von ca. 0,35 mm Durchmesser, welche bald vollig median, bald ein 
wenig schrag hinter einander im Hinterende liegen. Unmittelbar vor 
ihnen findet sich der Keimstock, welcher einen gewbhnlich 31appigen 
Korper von ca. 0,18—0,23 mm Durchmesser darstellt und an der 
rechten Seite der Ventralflache genahert liegt. Dorsal davon erblicken 
wir das ziemlich voluminose Receptaculum seminis, das nach vorn in 
einen medianwarts verlaufenden Gang auslauft, wie ihn Stossicii in 
seiner Figur richtig angedeutet hat und worin er auch mit Recht 
den LAURER’scken Canal zu sehen glaubt. Die Dotterstocke sind bei 
unserer Art machtig entwickelt und erstrecken sich unter der Dorsal- 
flache in rundlichen Follikeln kings der Korperseiten vom Hinterende 
nach vorn bis zum Vorderrande des Pharynx. Vor dem Bauchsaug- 
napf und im Hinterende gehen die Dotterstocke beider Seiten in ein¬ 
ander iiber und fullen den Korper in seiner ganzen Breite aus. Ihre 
Ausfuhrungswege haben den bei den Allocreadieu gewohnlichen Verlauf. 
Dasselbe gilt auch fur den iibrigen I'heil der weiblichen Ausfuhrungs¬ 
wege. Die Uteruswindungen enthalten oft recht zahlreiche Eier, 
welche eine Lange von 0,070—0,087 mm und eine Breite von ca. 
0,037 mm zeigen. Sie entbehren der Knopfe und Filamente. Der 
Genitalporus liegt median ungefahr in der Hohe der Darragabelung. 
Der Cirrusbeutel, welcher eine stark gewundene Samenblase enthalt, 
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ist je nach clem Contractionszustand keulenforniig bis ziemlich cylin- 
clrisch und erstreckt sicli nach kin ten hbchstens bis zum Hinterrand 
cles Baucksaugnapfes. 


Zum Schlusse will icb, urn dem Leser eine Uebersicht tier unter- 
sckeidenden Artmerkmale von sammtlichen bier beschriebeuen Formen 
zu geben, einen Schliissel zu ihrer Bestimmung liefern, in welchen 
icb aucb die beiden vorher von Loess (1899, p. 570) zur Gattung Alio- 
creadium gestellten Arten mit aufnebme. 

1) Eier mit langen, unipolaren Filamenten. 

a) Hoden tief gelappt. Dotterstocke nicht in deu Hals eindringend 

Allocr. fasciatum (Rud.) 

b) Hoden ungelappt. Dotterstocke bis vor den Baucksaugnapf 
reichend. 

t Keimstock Slappig. Dotterstocke in der Hobe der Darm- 
gabelung aufhorend Allocr . labri (Stoss.) 

ff Keimstock viellappig. Dotterstocke den Hinterrand des 
Mundsaugnapfes erreichend. Allocr . sinuatum (Rud.) 

2) Eier olme Filamente. 

a) Dotterstocke am Baucbsaugnapf aufhorend. 

f Keimstock 31appig. Allocr. atomon (Rud.) 

ft Keimstock ungelappt. 

a) Saugnapfe gleicb gross. Allocr. isoporum Lss. 

ft) Baucbsaugnapf l 1 / 2 mal so gross wie der Mundsaugnapf 

Allocr. transversale (Rud.) 

b) Dotterstocke den Hals mekr Oder weniger ausfullend. 

y Cirrusbeutel sicli nacli hinten nur zum Vorderrand des 
Baucbsaugna])fes erstreckend. Allocr. tumidulum (Rud.) 
fy Cirrusbeutel sicli bis zum Centrum Oder Hinterrand des 
Bauchsaugnapfes erstreckend, Keimstock olappig. 

Allocr. labracis (Duj.) 
tyy Hinteres Elide des Cirrusbeutels den Baucbsaugnapf iiber- 
ragend. Keimstock kuglig, ungelappt. 
a) Pharynx langgestreckt cylindriscb. Hinterende des Cirrus¬ 
beutels in der Hobe des Keimstockes. 

Allocr . commune (Olss.) 
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(i) Pharynx abgerundet viereckig. Ausdelinung des Cirrus- 
beutels nach liinten wie bei Allocr. commune . 

Allocr. genu (Rud.) 

y) Pharynx sehr klein und rundlich. Cirrusbeutel nicht 
weit hinter deni Bauehsaugnapf endigend, ohne den 
Keinistock zu erreichen. 

Allocr. angusticolle (Hausm.) 

Die 3 zuerst aufgefiihrten Arten weichen durch ihre Eifilamente 
und durch den regelmassig spiralig verlaufenden Uterus von den 
iibrigen Formen ab und durften allem Ansclieine nach als besondere 
Gattung abzusoudern sein. 
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Erklitning (ler Abbildiuigen. 

Die Buckstaben bedeuten: 


CB Cirrusbeutel 
DG Dottergang 
DR Dotterreservoir 
GP Genitalporus 


KG Keimgang 
KSt Keimstoek 
LC Laerer’s Canal 
Oo Ootyp 


Tafel 33. 


Fig. 

1. 

Allocreadium 

fasciatum (Rudj. 65 : 1. 


Fig. 

2. 

Allocreadium 

labri (Stoss.). 65 : 1. 


Fig. 

3. 

Allocreadium 

genu (Rud.). 65 : 1. 


Fig. 

4. 

Dieselbe Art. 

Weibliche Geschlechtswege. 

200 : 1. 

Fig. 

5. 

Dieselbe Art. 

Profilansickt. 40 : 1. 


Fig. 

6. 

Allocreadium 

commune (Olss.). 60 : 1. 


Fig. 

7. 

Allocreadium 

tumidulum (Red.). 60 : 1. 


Fig. 

8. 

Dieselbe Art. 

Profilansicht. 60 : 1. 


Fig. 

9. 

Allocreadium 

atomon (Rud.). 56 : 1. 


Fig. 

10. 

Dieselbe Art. 

Weibliche Geschlechtswege. 

130 : 1. 

Fig. 

11. 

Allocreadium 

labracis (Duj.). 60 : 1. 


Sammtliche Figuren, ausser Fig. 5 u. 8, sind nacli auf dem Riicken 


liegenden Thieren gezeiclmet. 



